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: 


पति परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2005 . 
का . मा . 76 ( 4 ). केन्द्रीय सरकार , साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( 1897 का 10 ) की धारा 22 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग 
नियंत्रण ( भूमि और यातायात ) अधिनियम, 2002 ( 2003 का 13 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

( क ) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 मैं उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन को, उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय 
राजमार्गों के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित करती है; और 

( ख ) उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तम्भ3 में यथा विनिर्दिष्ट राजमार्ग की सीमाओं का परिनिश्चय करती है , जिसके भीतर या उसके तत्स्थानी 
स्तम्भ 5 में यथा उल्लिखित राजमार्गों की लम्बाई जो स्तम्भ 2 की तत्स्थामी प्रविष्टि में दिखाए गए हैं , राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता होगी । 


कम 


राजमार्ग प्रशासन 


सारणी 
राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | लम्बाई 
का परिनिश्चय करने वाली राजमार्ग 

कि . मी . में 
की सीमाएं 


3 


120 


217 


राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 
कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 202 
कुल 


337 


आंध्र प्रदेश राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय सजमार्ग 9 पर 423 /7 - . 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 543 / 0 कि . मी . और 0 /0 - 2/ 7/ 0 
रूफ हैदराबाद 

कि . मी . 
2 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 202 पर 0/ 0 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 249 / 441 कि . मी . 
वारंगल 
कार्यपालक इंजीनियर || राष्ट्रीय राजमार्ग -16 पर 0 / 0- 199 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग कि . मी . 
परकिट 


249 


249 


- 


3 


199 


राष्ट्रीय राजमार्ग -16 
कुल 


19 ) 


225 GV2003 
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म 


: 


360 


__ 

_ 
कार्यपालक इंजीनियर ।| राष्ट्रीय राजमार्ग-18 पर 01 - 380/0 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 18 राष्ट्रीय 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग । कि . मी .: और राष्ट्रीय राजमार्ग- 219 पर सजमार्ग- 219 

10/ 0- 54 / 2 कि . मी . और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग-4 
राजमार्ग -4 पर 133/ 360- 216/ 975 | कुल . 


कटप्पा 


कि . मी . 


65 


242 


307 


पर 473/ 28 


कुल 


56 


126 
182 


216 


92 


308 


21 


144 


कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 पर 0 / 0- 65/ 0 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग कि . मी ; और राष्ट्रीय राजमार्ग- 214. राष्ट्रीय राजमार्ग - 214 
काकिनाडा पर 0 /0 - 242/0 कि . मी . 

कुल 
| कार्यपालक इंजीनियर 

राष्ट्रीय राजमार्ग -43 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 563/ 620 कि . मी . 
विशाखापट्टनम 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 63 पर 368 / 9- राष्ट्रीय राजमार्ग- 63 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 424 / 250 . कि . मी . ; और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग- 205 
अनंथपुर 

राजमार्ग- 205 पर 0 / 0 - 125 / 8 कि . मी . | कुल 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 205 पर 125/ 8- राष्ट्रीय राजमार्ग-205 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 341/ 500 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 219 
मदनापल्ली 

राजमार्ग 219 पर 0/0 -10/ 0 कि . मी . कुल 

और 58 / 6 - 140/ 730 कि . मी . 
असम राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 51 पर 0 / 0 - 21 / 853 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 51 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 37 
गुवाहटी 

2069 - 146/ 0 कि . मी. और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग - 152 

राजमार्ग-152 पर 0/0- 37/ 23 कि . मी . | कुल 
10 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 36 पर 38 / 0- राष्ट्रीय राजमार्ग- 36 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 161/ 833 कि . मी . और . राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग- 37 क 
दिपह 

राजमार्ग- 37 ( क ) पर 0/ 0 - 23 / 104 | कुल 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग -39 पर 0/ 0- राष्ट्रीय राजमार्ग -39 
राट्रीय राजमार्ग प्रभाग 106/ 780 कि . मी . 

गोलाघाट 
12 कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग- 31 पर 816/ 012 राष्ट्रीय राजमार्ग -31 
अभयापुरी, 

963/00 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 31 ( ख ) 
निर्माण प्रभाग राजमार्ग 31 ( ख ) पर 0 /0 -19/ 40 कुल 
वोगाईगांव 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग- 153 पर 0/0- 24 /0 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 153 
डिब्रूगढ़ 

कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 37 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 571 / 0- 680/ 608 कि . मी . : राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग- 38 
: डिब्रूगढ़ 

राजमार्ग- 38 पर 0/0 - 56 / 0 कि . मी . | राष्ट्रीय राजमार्ग -52 
और राष्ट्रीय राजमार्ग 52 में 281/0 - कुल 
369/ 0 कि . मी . 


21 


124 


11 


107 


कुल 


147 


10 


+ 


17 


24 


118 


56 
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206 


206 


16 


38. 3 


132. 3 


। 2 
14 कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 37 पर 274/ 0 - | राष्ट्रीय राजमार्ग - 37 

राट्रीय राजमार्ग प्रभाग | 480 / 0 कि . मी .(वाईपास लम्बाई | कुल 
जोरहट 

9. 469 कि . मी .) 
15 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग - 37 पर 480 /0 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 37 
सिबसागर, 

571/ 0 कि . मी . : और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 81 
अस्यास्प प्रभाग, राजमाग- 61 पर 239/ 960- 257 / 470 | कुल 
सिबसागर 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 154 पर 0 /0 - 89 /0 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 154 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग | कि . मी . : और राष्ट्रीय राजमाग -44 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 
सिलचर 

पर 200 /558- 201/ 887 कि . मी. : राष्ट्रीय राजमार्ग -53 
राष्ट्रीय राजमार्ग -53 पर 225/ 255- | राष्ट्रीय राजमार्ग -54 
228 /364 कि . मी . : और राष्ट्रीय कुल 

राजमाग-54 पर 2. 0 से 40. 3 कि . मी . | 
अरुणाचल प्रदेश राज्य 
17 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग-153 पर 24 .0 से राष्ट्रीय राजमार्ग 153 

जयरामपुर प्रभाग , 56. 6 कि . मी . 
लोक निर्माण विभाग, 
जयरामपुर 

बिहार राज्य 
18. | कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग - 30 पर 118- 186 राष्ट्रीय राजमार्ग- 30 

राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . और 178/ 8- 230/ 2 | राष्ट्रीय राजमार्ग-31 
पश्चिमी प्रभाग, पटना कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग- 31 पर || राष्ट्रीय राजमार्ग-84 

154/ 0- 217.8 कि . मी . : राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 98 
राजमार्ग84 पर 0/ 0- 73 /75 कि . मी . | कुल 

और राष्ट्रीय राजमार्ग- 98 पर 0-52 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग -19 पर 130 /00- 222 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग - 103 राष्ट्रीय राजमार्ग- 103 
गुलजारबाग, पटना पर 0/ 0- 59 कि . मी . 

कुल 


32. 6 
32. 6 


99 


288 


19 . 


141 


89 


106 


20 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग - 30क पर 0 /0- 69 राष्ट्रीय राजमार्ग - 30क 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग-48.3- | राष्ट्रीय राजमार्ग- 31 
बिहार शरीफ 

154 .6 कि . मी . राष्ट्रीय राजमार्ग 31 राष्ट्रीय राजमार्ग-82 
पर और राष्ट्रीय राजमार्ग 82 पर कुल 
0/ 0-147 कि . मी. 


147 


322 


21 | कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 28क पर 0 / 0 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 28क 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 67कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग 104 पर राष्ट्रीय राजमार्ग -104 
मोतीहारी 0 / 0- 26 कि . मी . . 

कुल 
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5 


25 


237 


23 / 


2 
22 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग -101 पर 0 / 0 -85 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 101 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग - 102 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग - 102 
छपरा 0/ 0-75 कि . मी . 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 85 

कुल 
| कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग - 104 पर 27 - 214 | राष्ट्रीय राजमार्ग-104 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, || कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग -105 पर || राष्ट्रीय राजमार्ग- 105 
जयनगर 0 / 0 -54 कि . मी . 

कुल 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 80 पर 0 - 190 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 80 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . जिसके अन्तर्गत भागलपुर | कुल 
भागलपुर 

दाईपास (16 . 2 कि . मी .) सम्मिलित 


187 


54 


241 


24 


206 
206 


है । 


113 


26 


78 


R 


199 


27 | 


135 


59 


194 


100 


कुल 


100 


20 


125 


कुल 


117 


25 कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग -31 पर 218- 331 | राष्ट्रीय राजमार्ग -31 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , | कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग-107 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 107 
खगड़िया पर 0/ 0- 40 कि . मी. 

| कुल 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 332-410 | राष्ट्रीय राजमार्ग-31 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग- 81 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 107 
पूर्णिया 

0 /0 - 55 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग -81 

राजमार्ग- 107 पर 118- 178 कि . मी . | कुल 
कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग- 106 पर 0/0 - 135 / 5 | 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी. ; और राष्ट्रीय राजमार्ग- 107 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 107 
मधेपुरा पर 41 -100 कि . मी . 

कुल 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग-98 पर 53- 153/ 25 | राष्ट्रीय राजमार्ग-98 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . 

औरंगाबाद 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग - 83 पर 0 / 0 -125 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 83 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | कि . मी . : और राष्ट्रीय राजमार्ग- 99 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 99 
गया 

पर 0/ 0 - 11/ 20 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग- 30 पर 0 / 0- 117 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 30 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . 

कुल 
कोचस 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 77 पर 0 /0 - 138 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 77 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . 

कुल 
मुजफ्फरपुर- स 
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर 1.68 से राष्ट्रीय राजमार्ग-21 
सी . पी . प्रभाग, | 10 . 15 कि . मी . और 0 से 6.80 कुल 
सं. 2 ( आर), चंडीगढ़ | कि . मी . 
छत्तीसगढ़ राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 पर 89 / 6- 281 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग | कि . मी . और 233/10- 405/8 | राष्ट्रीय राजमार्ग-43 
सं .- 1, लोक निर्माण कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 216 
विभाग, रायपुर 4 /4 -105 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग || राष्ट्रीय राजमार्ग - 217 

216 पर 76 / 8 - 91 /8 कि . मी . ; और | कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग-217 पर 1 - 66 / 6 
कि . मी . 


117 


31 


: 


12 : 


32 


15 . 27 


15 . 27 


33 


384 


101 
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26 


78 


230 


24 


211 


11 


2 


. 


कुल 


234 


12 


306 


350 


कुल 


350 


2 

4 
34 कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 पर 282- 308 / 6 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग 200 पर 1 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 
सं.- 2, लोक निर्माण 78 कि . मी. : और राष्ट्रीय राजमार्ग- | राष्ट्रीय राजमार्ग-12क 
विभाग, रायपुर | 12क पर 192/ 6- 318/ 4 कि . मी . कुल 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर 106 - 317/ 8 राष्ट्रीय राजमार्ग -43 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमाग, कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग - 16 पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 16 
लोक निर्माण विभाग, | 493 -504 कि . मी . 

जगदलपुर 
36 कार्यपालक इंजीनियर , । राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 पर 79- 313 राष्ट्रीय राजमार्ग - 200 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमाग, | कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग- 216 राष्ट्रीय राजमार्ग- 216 
लोक निर्माण विभाग, पर 4/ 10 -78/ 6 कि . मी . 

कुल 
बिलासपुर 
37 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग -78 पर 246/2 राष्ट्रीय राजमार्ग -78 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 596 / 3 कि . मी . 
लोक निर्माण विभाग , 
अंबिकापुर 

दिल्ली राज्य 
38 || कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग -10 पर 12/ 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 10 
प्रभाग- ल , दिल्ली 29/700 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग - राष्ट्रीय राजमार्ग- 1 

1 पर 5/ 00 - 8/ 50 कि . मी.( राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 24 
राजमार्ग- 1 पर मेटकाफ हाउस से कुल 
वजीराबाद क्रासिंग ) और राष्ट्रीय 
राजमार्ग -24 पर 0 /000- 8 .38 कि . मी . 
( राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर रिंग रोड से 

गाजीपुर) 
गोवा राज्य 
- 38 कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 पर 0 /0 - 43/ 6 राष्ट्रीय राजमार्ग -17 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , | कि . मी . (पणजी-पनवेल खंड) राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग - 17क 
डब्ल्यू डी का मारगाओ | राजमार्ग 17 पर 0/0 -93/ 8 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 17ख 

कि . मी .(पणजी -मंगलौर खंड) : राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 4क 
राजमार्ग 17क पर 0 / 0 -17 कि . मी . : कुल 
और राष्ट्रीय राजमार्ग17ख पर 0- 18 
कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 4क पर 

84 .12- 154 कि . मी 
| गुजरात राज्य 
40 | कार्यपालक इंजीनियर , | राष्ट्रीय राजमार्ग-8ग पर 0 /0- 44 /420 | राष्ट्रीय राजमार्ग-8ग 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 8क पर | राष्ट्रीय राजमार्ग-8क 
अहमदाबाद 

7/ 2-72/ 4 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग -59 
राजमार्ग- 159 पर 4/ 2- 215/ 400 | कुल 

कि . मी . 
411 कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग -8घ पर 0 /0 - 127 /75 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग 8ङ पर राष्ट्रीय राजमार्ग -8ङ 
राजकोट 

3/ 2- 263/ 300 कि . मी . ; और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग-8क 

राजमार्ग - 8क पर 72/ 4 -182/ 4 कि . मी . 
42 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 8क विस्तार पर 0/ 0- || राष्ट्रीय राजमार्ग- 8क 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 98 /6 कि . मी . : और 362/0 से | राष्ट्रीय राजमार्ग-15 
गांधीधाम. ... .. 371/135 कि . मी. और राष्ट्रीय || कुल 

राजमाग 15 पर 9/ 4- 138/ 800 
कि . मी . 
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43 
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212 


197 
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कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर 7/ 4- 103 / 0 / राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . 

कुल 
भडौच 

हरियाणा राज्य 
44 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर 0/ 0 - राष्ट्रीय राजमार्ग- 65 

प्रभाग सं . 3, लोक 1241/ 560 कि . मी . : और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग-71क 
निर्माण विभाग, पुल राजमाग 71क पर 0 / 0 -72 /00 कुल 

और सड़क , करनाल कि . मी . 
- 45 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 22 पर 5 / 23- 10 /89 / राष्ट्रीय राजमार्ग- 22 

प्रभाग ( राष्ट्रीय राजमार्ग) और 39 . 56 -62/ 20 कि . मी. ; राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग-73 
लोक निर्माण विभाग , राजमार्ग 73 पर 24 /00 -108/ 77 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 72 
पुल और सड़क शाखा कि . मी . : राष्ट्रीय राजमाग 72 पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 21क 
पंचकुला 

0/ 0-48/ 200 कि . मी . और राष्ट्रीय कुल 
राजमार्ग - 21क पर 0 / 80- 17 / 48 

कि . मी . 
46 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर 29/70- राष्ट्रीय राजमार्ग-10 

प्रभाग सं. 3, ( राष्ट्रीय 315/ 210 कि . मी. : और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग -71 
राजमार्ग) लोक निर्माण | राजमार्ग -71 पर 238/ 695- 450 / 810 | कुल 
विभाग, पुल और सड़क कि . मी . 
शाखा- रोहतक 
हिमाचल प्रदेश राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग- 20 पर 11 /00 - राष्ट्रीय राजमार्ग -20 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 208/ 00 कि . मी . 

कुल 
जोगिन्दर नगर 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर 82 /0- राष्ट्रीय राजमार्ग -21 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 308/ 00 कि . मी. : राष्ट्रीय राजमार्ग - राष्ट्रीय राजमार्ग-21क 
| पंडोह 

21क पर 17/ 400 -66/ 275 कि . मी . कुल 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग- 22 पर 62 / 00 - / राष्ट्रीय राजमार्ग- 22 
राष्ट्राय राजमार्ग प्रभाग, | 335/ 00 कि . मी . 
रामपुर 
कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग- 70 पर 58/ 400 - राष्ट्रीय राजमार्ग -70 
पुल और सड़क प्रभाग , 263 / 530 कि . मी . 

कुल 
मंडी - स 
| कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग- 88 पर 3/ 700 - राष्ट्रीय राजमार्ग- 88 
पुल और सड़क प्रभाग, 224/ 00 कि . मी . 

कुल 
अरकी 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग- 72 पर 46/ 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग-72 
पुल और सड़क प्रभाग, 103/00 कि . मी . 

कुल 
पाऑटा साहिब 
झारखंड राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 पर 51 - 180 राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग- 23 पर 3 - राष्ट्रीय राजमार्ग- 23 
रांची 

46 कि . मी. ; और राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-75 

75 पर 0/0 - 261 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग - 23 पर 47 - 211/ 2 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 23 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, कि . मी . राष्ट्रीय राजमार्ग- 78 पर राष्ट्रीय राजमार्ग -78 
गुमला 0 / 0 - 23 /6 कि . मी . 

कुल 
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48 
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कुल 
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205 
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220 
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57 


129 


43 
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कुल 
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कुल 


156 


48 


105 
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91 


91 


59 


108 


91 


202 


151 


552 


55 कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर 183/ 2-205/ 6 | राष्ट्रीय राजमार्ग -6 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, ! कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग- 32 पर राष्ट्रीय राजमार्ग - 32 
जमेशदपुर 

134 -152 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 
33 परं 0/ 0-5 ( एम. पी .लिंक) ; और कुल 

181- 333/ 5 कि . मी . 
| कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 32 पर 0/ 0- 70/ 5 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 32 

राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 
प्रभाग - 11, धनबाद 0 /0 - 85/76 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग -31 पर 0 / 0 - 48 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 31 
राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी. : राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 पर राष्ट्रीय राजमार्ग -33 
प्रभाग, बरही 0 / 0- 50 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग - | राष्ट्रीय राजमार्ग-99 

99 पर 11 / 2-116/ 2 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग- 100 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 100 पर 0 / 0- 133 | कुल 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग - 80 पर 191 - 282 राष्ट्रीय राजमार्ग - 80 
राष्ट्रीय राजमार्ग | कि . मी . 

| कुल 
प्रभाग, साहेबगंज 
कर्नाटक राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 4 पर 216/94- राष्ट्रीय राजमार्ग- 4 
राष्ट्रीय राजमार्ग 324/50 कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग - राष्ट्रीय राजमार्ग-206 
प्रभाग, बंगलौर 206 पर 0/ 0-91/ 00 कि . मी . ! राष्ट्रीय राजमार्ग- 209 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 209 पर 265/ 80 - राष्ट्रीय राजमार्ग- 212 
468/ 40 कि . मी. ; और राष्ट्रीय | कुल 
राजमार्ग-212 पर 117/ 60 - 268 /60 

कि . मी . 
60 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग-13 पर 590 / 60 - राष्ट्रीय राजमार्ग- 13 

राष्ट्रीय राजमार्ग 743 /900 कि . मी . राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग -17 
प्रभाग, मंगलौर राजमार्ग- 17 पर 241 / 00- 358 राष्ट्रीय राजमार्ग- 48 

कि . मी .: 375.3- 376.6 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग - 206 
0 /00-17 / 20 कि . मी ., राष्ट्रीय कुल 
राजमार्ग-48 पर 120 /00 -328 कि . मी . 
: 345-347. 8 कि . मी. ; और राष्ट्रीय 
राजमार्ग - 206 पर 91 /00 -153 /00 

कि . मी . 
61 | कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग- 13 पर 290 /00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग - 13 

राष्ट्रीय राजमार्ग 590/ 600 कि . मी . : राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग -63 
प्रभाग. चित्रदुर्ग राजमार्ग-63 पर 276/40- 370/ 60 राष्ट्रीय राजमार्ग - 206 

कि . मी .: और राष्ट्रीय राजमार्ग- 206 कुल 

पर 153/ 00 - 299/ 60 कि . मी . 
62 / कार्यपालक इंजीनियर , | राष्ट्रीय राजमार्ग - 48 पर 28/ 30 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 48 
विशेष प्रभाग, बंगलौर 120/00 कि . मी. : राष्ट्रीय राजमार्ग - राष्ट्रीय राजमार्ग- 207 

207 पर 16/ 80- 139/ 18 कि . मी.: । 
63 कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग-4क पर 0/ 00 -84/ 12 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 4क 

राष्ट्रीय राजमार्ग . कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग- 63 पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 63 
प्रभाग. हुबली 106 /00 - 195 /00 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग - 218 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 218 पर 50/ 00- | कुल 
193 / 40 कि . मी . 


- 


- - - 


153 
135 
211 

62 
561 


301 


95 


146 


542 


92 


कुल 


214 


RA 


89 


142 


316 
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73 
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SA | कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर 348/ 75- राष्ट्रीय राजमार्ग -9 . 

राष्ट्रीय राजमार्ग 423/ 70 कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग - राष्ट्रीय राजमार्ग- 13 
प्रभा , बीजापुर 13 पर 30 / 34 - 290 / 00 कि . मी .: और | राष्ट्रीय राजमार्ग- 63 

राष्ट्रीय राजमार्ग-63 पर 195/ 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 218 
268 /00 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग | कुल 

पर 0 /00 -50 /00 कि . मी . 
65 कार्यपालक इजीनिगर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 17 पर 93 / 70 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 17 

भी राजमार्ग 241 / 00 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग- | राष्ट्रीय राजमार्ग- 63 
। प्रभाग, करवर 63 पर 0 / 00 -106 / 00 कि . मी .; और राष्ट्रीय राजमार्ग - 208 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 206 पर 299 /60 - कुल 

370 / 45 कि . मी 
केरल राज्य 
66 . कार्यपालक इंजीनियर , । राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर 387 /3-599 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 47 

" ट्रीग़ राजमार्ग कि . मी . , राष्ट्रीय राजमार्ग-208 पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 208 
... 1 : IT. कोलम : 0 /00- 81 /280 कि मी .; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 2220 

राजमार्ग-220 पर 0/00- 106 कि . मी. कुल 


147 
106 
- 71 


324 


212 

81 
106 


399 


119 


29 


154 


167 


110 


227 


57 


67 का नक इंजीनियर , । राष्ट्रीय राजमार्ग-47क पर 0/ 0-5 /920 राष्ट्रीय राजमार्ग:47क , 

राष्ट्रीय राजमार्ग : कि . मी . . . राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 पर · राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 
: प्रभाग, कोडुनगल्लूर 320 -438 / 827 कि . मी.; और राष्ट्रीय : राष्ट्रीय राजमार्ग- 47 

राजमार्ग- 47 पर 358 /75 से 387/ 3 , कुल 

कि . मी . तक . . 
68 : कार्यपालक इजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग- 49 पर 119/ 017- | राष्ट्रीय राजमार्ग -49 
| राष्ट्रीय राजमार्ग 286/120 कि . मी . : राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग- 220 
प्रभाग, पुवत्तूपूझा राजमार्ग-220 पर 106 - 216/ 300 | कुल 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 पर 263 / 444 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 

राष्ट्रीय राजमार्ग 320 /000 कि . मी . राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 213 
| प्रभाग, मालापुरम राजमार्ग- 213 पर 15 / 650 - 140 / 960 | कुल 

कि . मी. : 
____ 70 | कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 पर 187 / 660 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 

राष्ट्रीय राजमार्ग 263 /444 कि . मी . ; और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग- 212 
प्रभाग , कोझीकोड राजमार्ग - 212 पर 0 / 00 - 117 / 600 | कुल 

कि . मी 
मध्य प्रदेश राज्य 
71 कार्यपालक इंजीनियर , | राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 पर 104 - 173 / 2 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 

राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग- 92 राष्ट्रीय राजमार्ग- 92 
प्रभाग, ग्वालियर पर 1- 108 कि . मी . 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 206 


125 


182 


75 


117 


192 


69 


107 


176 


कुल 


72 


232 


79 


कुल 


311 


कार्यपालक इंजीनियर, 
राष्ट्रीय राजमार्ग 

प्रभाग, शिवपुरी 
73 | कार्यपालक इंजीनियर 

राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्रभाग , बायोरा 


राष्ट्रीय राजमार्ग -3 पर 173/ 4 -404 / 8 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 
कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग- 25 | 

| राष्ट्रीय राजमार्ग- 25 
पर 1- 80 कि . मी . .. 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 पर : 404/ 1- | राष्ट्रीय राजमार्ग -3 
537 / 10 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग- | राष्ट्रीय राजमार्ग -12 
12 पर 360/ 4- 424 / 4 कि मी .: और राष्ट्रीय राजमार्ग- 12 विस्तार 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 12 विस्तार पर 2/ 4 - | कुल 
68 / 2 कि . मी 


133 


64 


263 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


5 
240 


168 


40 
448 


230 


236 
466 


_ 3 
74 | कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 पर 538 - 611 राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 

राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 पर 1 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 59 
प्रभाग, इंदौर 168/4 कि . मी .; और राष्ट्रीय राजमार्ग- राष्ट्रीय राजमार्ग- 86 विस्तार 

59 पर 3 / 0 - 171 कि . मी . ; और कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग - 86 विस्तार पर 

113/ 10- 153 कि . मी. 
75 कार्यपालक इंजीनियर , | राष्ट्रीय राजमार्ग- 12 पर 130/ 2- राष्ट्रीय राजमार्ग- 12 

राष्ट्रीय राजमार्ग 360/ 2 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग- राष्ट्रीय राजमार्ग-86 
प्रभाग, ओगंज 86 विस्तार पर 24- 46/ 6 कि . मी.; कुल 

और राष्ट्रीय राजमार्ग- 86 विस्तार पर 
1 -17 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग- 86 
विस्तार पर 39 / 6- 111/ 2 कि . मी . : 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 86 विस्तार पर 4/ 4 
23 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 

86 विस्तार पर 6 / 8 -113/ 8 कि . मी . ; 
76 कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग- 69 पर 1/ 8-118 राष्ट्रीय राजमार्ग-69 

राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग- 59क राष्ट्रीय राजमार्ग- 59क 

प्रभाग, होशंगाबाद विस्तार पर 1 / 0 - 276 कि . मी. कुल 
77 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग -69 पर 119- 257 / 4 / राष्ट्रीय राजमार्ग- 69 

राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग-59क राष्ट्रीय राजमार्ग- 59क 
प्रभाग, बेतुल 

विस्तार पर 211- 276 कि . मी . 
78 | कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर 46 / 8- राष्ट्रीय राजमार्ग- 27 

राष्ट्रीय राजमार्ग 98/ 250 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग- राष्ट्रीय राजमार्ग-75 विस्तार 
प्रभाग, रीवा 

75 विस्तार पर 0/ 0 -38 कि . मी . राष्ट्रीय राजमार्ग - 7 

और राष्ट्रीय राजमार्ग -7 पर 141/ 6 - कुल 

400 /544 कि . मी . 
79 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग-75 विस्तार पर 39 - राष्ट्रीय राजमार्ग-75 

राष्ट्रीय राजमार्ग 212/ 2 कि . मी . 
प्रभाग, सिधी 

कुल 
कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर 3/ 10 -189 / 4 राष्ट्रीय राजमार्ग- 86 
राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग -86 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 86 विस्तार 
प्रभाग, सागर 

विस्तार पर 111/ 4 - 166/ 6 कि . मी . कुल 


117 


275 


392 


138 


कुल 


203 


51 


38 


259 
348 


173 


173 


80 


186 


56 


242 


81 


189 
189 


कुल 


82 


119 
119 


83 


कार्यपालक इंजीनियर, । राष्ट्रीय राजमार्ग-12क पर 3/ 4-192 / 2 | राष्ट्रीय राजमार्ग-12क 
राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . 
प्रभाग, मंडला 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग- 12 पर 11/ 4 - 130 / 2 | राष्ट्रीय राजमार्ग-12 
राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी . 

कुल 
प्रभाग , करेली 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 78 पर 5 / 6- 245 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 78 
राष्ट्रीय राजमार्ग कि . मी. 

कुल 
प्रभाग , शहडोल 
महाराष्ट्र राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 पर 0 / 0 - राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 
राष्ट्रीय राजमार्ग | 453 /150 कि . मी . ; और राष्ट्रीय || राष्ट्रीय राजमार्ग-204 
प्रभाग, दक्षिण रत्नागिरी | राजमार्ग-204 पर 0/ 0- 137 / 285 | कुल 

| कि . मी . 


239 
239 


84 


453 
137 


590 


225 11/ 05 - २ 
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3 


123 


126 
249 


2 
85 | कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 पर 168/ 300 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 291/ 00 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग -6 
सं. छ, धूले 

राजमार्ग-6 पर 523/ 00- 649/ 00 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 पर 360/ 0 - 521 / 0 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 
राष्ट्रीय राजमार्ग | कि . मी . : और राष्ट्रीय राजमार्ग- 211 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 211 
प्रभाग, जलगांव पर 379/ 500 - 455/ 200 कि . मी . कुल 


कुल 


80 


161 


76 


237 


87 


249 


797 


446 


199 


258 


| कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 पर 291 / 0 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 3 
राष्ट्रीय राजमार्ग 539 / 500 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग -50 
प्रभाग रूप नासिक राजमार्ग -50 पर 12/ 0 - 208 /649 कुल 

कि . मी . . 
88 | कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राबमार्ग -6 पर 405 / 0- | राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 

राष्ट्रीय राजमार्ग 544 / 30 कि . मी . : और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 69 
रभाग सं014, नागपुर राजमार्ग- 6 पर 0- 60/ 5 कि . मी. : कुल 

राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर 0 / 480 

59 / 354 कि . मी . 
89 कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग -6 पर 60/ 500- | राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 
राष्ट्रीय राजमार्ग 360/ 0 कि . मी . 

कुल 
प्रभाग सं013, नागपुर 

कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर 8/ 880 - राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 
J राष्ट्रीय राजमार्ग 348 /720 कि . मी . ; और राष्ट्रीय य राजमार्ग- 13 
। प्रभाग 2, सोलापुर राजमार्ग-13 पर 0 /0 - 30 / 300 कि . मी कुल 


300 


300 


90 


340 


30 


37D 


352 


कुल 


352 


92 


193 


86 


279 


91 कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग -211 पर 0/ 0-40/ 0 राष्ट्रीय राजमार्ग- 211 

राष्ट्रीय राजमार्ग और 87 / 0 - 379/ 0 कि . मी . 
प्रभाग, ओसमानाबाद 
मणिपुर राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 39 : 236 / 550- | राष्ट्रीय राजमार्ग -39 
राष्ट्रीय राजमार्ग 430/ 300 कि . मो. ; और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग - 150 
प्रभाग सं० -ऊर, लोक | राजमार्ग - 150 पर 402 / 00 -488 / 00 | कुल 
निर्माण विभाग, मणिपुर | कि . मी. 
मेघालय राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग-40 पर 0/ 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग-40 
राष्ट्रीय राजमार्ग 162/ 661 कि . मी . 

प्रभाग, शिलोंग 
94 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर 0 / 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग -44 

लोक निर्माण 63/ 380 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग-40 विस्तार 
विभाग ( सड़क ) , जोदाई, राजमार्ग - 40(विस्तार) पर 162 / 100 कुल 
केन्द्रीय प्रभाग, जोवाई 216/ 500 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग- 51 पर 21/ 870 राष्ट्रीय राजमार्ग- 51 
राष्ट्रीय राजमार्ग सह 148/ 282 कि . मी . ; और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग- 62 
केन्द्रीय प्रभाग, तूरा राजमार्ग -62 पर 91/ 00 - 204 / 00 | 

कि . मी . 


93 


163 


कुल 


163 


118 


95 


126 


113 


कुल 


239 
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1 


96 


130 


2 
मिजोरम राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर ( राष्ट्रीय राजमार्ग- 44क पर 0 /0 - 130 राष्ट्रीय राजमार्ग- 44ड 
लोक निर्माण विभाग, कि . मी . : और राष्ट्रीय राजमार्ग - 150 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 150 
राष्ट्रीय राजमार्ग | पर 0 - 140 कि . मी . और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग - 154 
प्रमाग - , आइजोल राजमार्ग- 154 पर 0-58 कि . मी . 
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कुल 
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80 
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नागालैंड राज्य 
| कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग - 36 पर 0 / 0 - 6/ 127 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 36 
लोक निर्माण 

कि . मी. ; और राष्ट्रीय राजमार्ग -39 | राष्ट्रीय राजमार्ग -39 
विभाग( आर एवं बी ). पर 108- 110 / 0 कि . मी. और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 61 
राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग- 67 पर 0/ 0-240/0 कि . मी. कुल 
प्रभाग, सं0 1, कोहिमा 

उड़ीसा राज्य 
| कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग -42 पर 0 / 0 - | राष्ट्रीय राजमार्ग - 42 
राष्ट्रीय राजमार्ग 185 / 00 कि . मी .; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 
प्रमाग, धेनकनाल राजमार्ग- 200 पर 301 /893- 332/ 00 कुल 

कि . मी . 
99 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग -5क पर 000 /000 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 5क . 

राष्ट्रीय राजमार्ग 077 /400 कि . मी.; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 . 
प्रमाग, केन्द्रपारा राजमार्ग-200 पर 332/00 -428 /029 | कुल 

कि . मी . 
100 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग -6 पर 205/ 614- | राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 

राष्ट्रीय राजमार्ग 265/ 000 कि . मी .: और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 5 
प्रभाग , बारीपदा राजमार्ग-5 पर 200 / 0- 280 /060 

कि . मी . 
| कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग -6 पर 265 /000- राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 

राष्ट्रीय राजमार्ग 427 /342 कि . मी .; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 215 
प्रभाग, क्योंझर राजमार्ग- 215 पर 0 /000- 206/ 290 | कुल 

कि . मी . 
102 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग -6 पर 427 / 342 - राष्ट्रीय राजमार्ग -6 

राष्ट्रीय राजमार्ग 503 /000 कि . मी .; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 200 
प्रभाग, देवगढ़ 

राजमार्ग - 200 पर 0/ 0 - 301 / 893 | कुल 

कि . मी . 
103 ) कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 पर 503 /000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 

राष्ट्रीय राजमार्ग 566 /000 कि . मी .; 000 /000 - || राष्ट्रीय राजमार्ग -42 
प्रभाग, संमलपुर 88/000 कि . मी . और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 201 

राजमार्ग-42 पर 185 /00- 268/ 386 | कुल 
कि . मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग - 201 

पर 240 /000- 319/ 800 कि . मी . 
104 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग - 23 पर 0 /0 से | राष्ट्रीय राजमार्ग - 23 

राष्ट्रीय राजमार्ग 83 /840 कि . मी . और 211/ 500 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 215 
प्रभाग, राउरकेकला 337/ 330 कि . मी .: और राष्ट्रीय | कुल 

राजमार्ग- 215 पर 206290- 269/ 000 
कि . मी . 
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59 
216 


181 


438 
619 


A 


163 


12 


कुल 


175 


65 


1 1 2 

3 

4 
105 कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग - 43 पर 316/745- | राष्ट्रीय राजमार्ग - 43 

राष्ट्रीय राजमार्ग 473 / 287 कि . मी.: और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग-215 
प्रभाग, सुनाबेदा राजमार्ग- 201 पर 000 /000 -59/ 000 | कुल 

कि . मी. 
106 | कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग - 201 पर 59/000 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 201 

राष्ट्रीय राजमार्ग 240/ 000 कि . मी .: और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 217 
प्रभाग, केसिंगा राजमार्ग- 217 पर 0/0 -438/ 420 | कुल 

कि . मी . 
107 कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग -203 पर 000 /000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग - 203 
राष्ट्रीय राजमार्ग 61/ 512 कि . मी. 

कुल 
प्रभाग, भुवनेश्वर 

पंजाब राज्य 
108 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 15 पर 0 / 0- | राष्ट्रीय राजमार्ग - 15 

के . लो . नि . वि . प्रभाग , 163 / 00 कि . मी .; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग- 20 
| पठानकोट 

राजमार्ग- 20 पर 0 / 00 - 11/ 975 

कि . मी . 
109 कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग - 71 पर 5 / 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 71 

के . लो नि . वि . प्रभाग , 49/ 448 कि . मी .; राष्ट्रीय राजमार्ग- 1 राष्ट्रीय राजमार्ग - 1 
जालंधर 

पर 387/ 0- 456/ 0 कि . मी.; और | राष्ट्रीय राजमार्ग- 70 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 70 पर 1/ 230 - | कुल 

58. 85 कि . मी . 
110 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 71 पर 49/ 448 - | राष्ट्रीय राजमार्ग - 71 

के . लो नि . वि . प्रभाग, | 114/ 270 कि . मी., राष्ट्रीय राजमार्ग- राष्ट्रीय राजमार्ग-15 
फिरोजपुर 

15 पर 163 / 500-266 / 00 कि . मी . ; | राष्ट्रीय राजमार्ग- 95 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 95 पर 7 / 400 - | कुल 
132 / 970 कि . मी.: और 0/ 00 -78.56 

कि . मी . ( लुधियाना - चंडीगढ़ खंड) 
111 | कार्यपालक इंजीनियर, । राष्ट्रीय राजमार्ग - 10 पर 315 / 500 - राष्ट्रीय राजमार्ग - 10 

के . लो . नि. वि . प्रभाग, 424/ 560 कि . मी.; राष्ट्रीय राजमार्ग - | राष्ट्रीय राजमार्ग-15 
अबोहर 

15 पर 266/ 00 - 399/650 कि . मी . : | राष्ट्रीय राजमार्ग-64 
राष्ट्रीय राजमार्ग-64 पर 188 / 400 - कुल 
209/ 600 कि . मी .: और राष्ट्रीय 
राजमार्ग -64क पर 0/ 00 - 40 / 440 

कि . मी . 
112 | कार्यपालक इंजीनियर , | राष्ट्रीय राजमार्ग -71 पर 114/ 270 - राष्ट्रीय राजमार्ग -71 

के . लो नि नि प्रभाग , 144/ 795 कि . मी . ; 179 / 495 - | राष्ट्रीय राजमार्ग - 64 
पीटीए पर सगरूर 238/ 695 कि . मी . और राष्ट्रीय कुल 

राजमार्ग - 64 पर 76 / 00- 168/ 400 

कि . मी . 
113 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 21 पर 0 /00 - 1 / 68 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 21 

के . लो . नि . वि . प्रभाग , और 6/ 80 - 82 /00 कि . मी.; राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग- 22 
मोहाली 

राजमार्ग -22 पर 10/ 84- 41/ 83 | राष्ट्रीय राजमार्ग - 64 
कि . मी .; राष्ट्रीय राजमार्ग -64 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग- 72 
0 /00-76 /00 कि . मी. और राष्ट्रीय | कुल 
राजमार्ग-72 पर 9 / 273 -13/ 740 
कि . मी . 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
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राजस्थान राज्य 
114 कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 190/ 0- | राष्ट्रीय राजमार्ग 11 

लोक निर्माण विभाग, 394 /0 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 11क 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , 11क पर 16 / 0-61/ 0 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 
जयपुर 

राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 18/ 0 कुल 

52 /500 कि . मी . 
115 कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 42/ 500- | राष्ट्रीय राजमार्ग 11 

लोक निर्माण विभाग, 190 / 0 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 11क 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 11क पर 0/0- 16 /0 कि . मी . और | राष्ट्रीय राजमार्ग 11क (वि० ) 
दौसा 

राष्ट्रीय राजमार्ग 11क पर 0/ 0- 81/ 0 | कुल 

कि . मी . 
116 कार्यपालक इंजीनियर , । राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 394 /0 - || राष्ट्रीय राजमार्ग 11 . 

लोक निर्माण विभाग, 465 / 0 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 65 राष्ट्रीय राजमार्ग 65 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, पर 0 /0 - 118/0 कि . मी . और राष्ट्रीय | कुल 
चुरू 

राजमार्ग 65 पर 0/ 0 -70/ 0 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 52 / 500 - राष्ट्रीय राजमार्ग 12 
लोक निर्माण विभाग, 411/ 600 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 90 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, राजमार्ग 90 पर 0/ 0 - 93 / 500 कि . मी. | कुल 

झलावर . 
118 | कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर 90 / 0-328/ 0 | राष्ट्रीय राजमार्ग 15 

लोक निर्माण विभाग, कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 65 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 229 / 0-336 / 400 कि . मी . 

कुल 
जोधपुर 
119 कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर 0/ 0- 297 /0 | राष्ट्रीय राजमार्ग 15 

लोक निर्माण विभाग, | कि . मी . 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 

बारमर 
120 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर 23/ 0- 246 / 0 | राष्ट्रीय राजमार्ग 14 

लोक निर्माण विभाग , कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 65 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, । 336/ 400 - 377/ 100कि . मी . 

पाली 
121 कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 465/ 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग 11 

लोक निर्माण विभाग, | 563/ 500 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 15 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , 15 पर 0 / 0 -90 /0 कि . मी . और 0/ 0 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 89 
बीकानेर 

248/ 0 कि . मी . राष्ट्रीय राजमार्ग 89 कुल 

पर 260 /0 - 278/0 कि . मी . 
122 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 366 / 0 - 369/ 0 / राष्ट्रीय राजमार्ग 8 

लोक निर्माण विभाग, | कि . मी. ; और 0 / 0- 90/ 0 कि . मी .; राष्ट्रीय राजमार्ग 14 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर 0 /0- 23 /0 | राष्ट्रीय राजमार्ग 89 
अजमेर 

कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 79 
0 /0 - 78/0 कि . मी. और राष्ट्रीय कुल 
राजमार्ग 79 पर 0 /0-14/ 0 कि . मी . 
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159 


123 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर 70 / 0 - 229/ 0 | राष्ट्रीय राजमार्ग 65 

लोक निर्माण विभाग, कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 89 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 78 / 0 - 260 / 0कि . मी . 
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124 कार्यपालक इजीनियर , । राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 90 /0 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 8 

लोक निर्माण विभाग, 269/ 500 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 79 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, राजमार्ग 79 पर 183 /0 - कुल 
रायसमद 

| 221 / 400कि. मी . 
तमिलनाडु राज्य 
125 | कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 45क पर 0 / 000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 45क 

लोक निर्माण विभाग, 16/ 140 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 66 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 45क विस्तार पर 57 /780 -119/ 500 | राष्ट्रीय राजमार्ग 68 
विल्लूपुरम 

कि . मी . ; और 0/ 0- 90 /0 कि . मी .; | राष्ट्रीय राजमार्ग 205 
राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर 0 / 000 - | कुल 
155 / 231 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 
68 पर 73 / 800- 134/ 200 कि . मी . 

और राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर 0 

1 / 000- 81/ 500 कि . मी . 
126 ! कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग 45ख पर 100 / 000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 45ख 

लोक निर्माण विभाग, 121 / 000 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 49 (वि० ) 
| राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , । 49 विस्तार पर 0 /000 - 119/ 000 | राष्ट्रीय राजमार्ग 209 
मदुरै 

कि . मी ; राष्ट्रीय राजमार्ग 209 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 220 
0 / 000 -76/ 200 कि . मी .; और राष्ट्रीय | कुल 
राजमार्ग 220 पर 76/ 300 - 133 /750 

कि मी . 
127 कार्यपालक इंजीनियर , । राष्ट्रीय राजमार्ग 45क विस्तार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 45क 

लोक निर्माण विभाग, 139 / 500 - 194/ 000 कि . मी . ; राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 67 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग | राजमार्ग 67 पर 0 / 000 - 116 / 600 | राष्ट्रीय राजमार्ग 210 
थजापुर 

कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग 210 पर कुल 

8 /000 -75 / 200 कि . मी . 
128 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग 45ख पर 0 /000- राष्ट्रीय राजमार्ग 45ख 

लोक निर्माण विभाग , । 100 /000 कि . मी . , राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 67 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 67 पर 116 /600- 166 / 400 कि . मी . : | राष्ट्रीय राजमार्ग 210 

और राष्ट्रीय राजमार्ग 210 पर 0 /0 - | कुल 

| 8 / 00 कि . मी . ; 
129 , कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर 0 / 000- | राष्ट्रीय राजमार्ग 49 

लोक निर्माण विभाग, 188 /000 कि . मी . और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 210 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , राजमार्ग 210 पर 75/ 200 -177 / 400 | कुल 
रामनद 

कि . मी.; 
130 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 67पर 166 / 400 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 67 

लोक निर्माण विभाग, 218/ 200 कि . मी. और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 68 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | राजमार्ग 68 पर 0/000 -73/ 800 कुल 
सलेम 

कि . मी.: 


54 


117 


67 


238 


100 


49 


त्रिचि 


157 


188 
102 
290 


52 


TA 


126 
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भारत का राजपत्र ; असाधारण 


131 


139 


189 
328 


132 


133 


205 


3 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 67 विस्तार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 67 
लोक निर्माण विभाग, 218/200 - 357/ 400 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 209 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , | राष्ट्रीय राजमार्ग 209 पर 76 / 200 - | कुल 
कोयंबटूर 

265 / 800 कि . मी .; 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर 155 / 231 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 66 
लोक निर्माण विभाग, 214/ 200 कि . मी . और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 207 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , राजमार्ग 207 पर 0/ 000- 19/ 000 | राष्ट्रीय राजमार्ग 219 
धर्मापुरी 

कि . मी .; राष्ट्रीय राजमार्ग 219 पर कुल 

0/ 000 - 19 /000 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (तट ) पर राष्ट्रीय राजमार्ग 47 
लोक निर्माण विभाग, 599/ 000- 655/000 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 208 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | राष्ट्रीय राजमार्ग 208 पर 81 / 600 | कुल 
तिरूनेवेली 

231/ 000 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग 7क पर 0 / 000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग एक 
लोक निर्माण विभाग, 51 /000 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 45ख 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | 45ख पर 121/ 000 - 264 /000 कि . मी . | कुल 
तूतीकोरिन 
कार्यपालक इंजीनियर, | राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 113 -133 . 40 राष्ट्रीय राजमार्ग 4 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | कि . मी . 

कुल 
वेल्लूर 
उत्तर प्रदेश राज्य 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर 2/ 000 - 8/ 000 | राष्ट्रीय राजमार्ग 3 
राष्ट्रीय राजमार्ग | कि . मी , और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग 11 
प्रभाग - उ . आगरा 0 / 165 -42 /525 कि . मी .; राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 93 

राजमार्ग 93 पर 0 -79/0 कि . मी . कुल 


134 


51 


143 


19 . 


12 


20 


20 


136 


137 


125 


91 


216 


138 


127 


209 


56 


392 


कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 15/ 065- | राष्ट्रीय राजमार्ग 7 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग । 140/ 265 कि . मी . और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 75 विस्तार 
लोक निर्माण विभाग, राजमार्ग 75 (विस्तार ) पर 211/ 200 कुल 
मिर्जापुर 

302/ 478 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 0 / 0 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 19 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 127 / 400 कि . मी . और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 29 
लोक निर्माण विभाग , राजमार्ग 29 पर 2/ 225- 211 / 320 | राष्ट्रीय राजमार्ग 97 
गाजीपुर 

कि . मी . ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 97 पर कुल 

0- 56/ 200 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर 8 /000 - राष्ट्रीय राजमार्ग 24 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 27/ 600 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 58 
गाजियाबाद 

24 पर 48 /750 - 93 / 000 कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग 91 
राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर 17 / 650 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 58क 
48 / 00 कि . मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 91 | कुल 
पर 23 / 800 -100/ 00 कि . मी . और 
राष्ट्रीय राजमार्ग 58क पर 0/ 0 
11/ 300 कि . मी . 


139 
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43 


154 


290 


141 


228 
228 


04 


145 


181 


373 


175 


548 
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3 
140 कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर 93 / 000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 24 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग 186 / 000 कि . मी . और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 87 
लोक निर्माण विभाग , राजमार्ग 87 पर 1/ 400- 44 /0 कि . मी . | राष्ट्रीय राजमार्ग 93 
मुरादाबाद 

और राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर 80 / 0 कुल 

234 / 00 कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर 271 /000 राष्ट्रीय राजमार्ग 24 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग । 499 / 000 कि . मी . 

कुल 
सं0 2 , लखनऊ 
142 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 75/ 500 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 25 

राष्ट्रीय राजमार्ग, 80/ 200 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 86 
बीसीडी मिर्जापुर 86 पर 7/ 450 -130 / 150 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 91 

0/ 0- 22 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग | कुल 

91 पर 400/ 0- 432/ 200 कि . मी . 
143 | कार्यपालक इंजीनियर , राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर 1/ 900 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 76 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 81/ 276 और 89/ 600- 383/ 60 | राष्ट्रीय राजमार्ग 2( एस बी ) 
झांसी 

कि . मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 ( एस | कुल 

बी ) पर 80 / 0- 255/ 400 कि . मी 
144 कार्य अधीक्षक , टीवाई . राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर 3 /300 | राष्ट्रीय राजमार्ग 56 

डीसीयू ( राष्ट्रीय 115/ 000 कि . मी .. राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 24क 
राजमार्ग ) लोक निर्माण 24क पर 0/ 00 - 10/ 794 कि . मी . और | राष्ट्रीय राजमार्ग 25 
विभाग, लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 0 /0 -11 /380 | कुल 

कि . मी . 
| कार्य अधीक्षक, टीवाई . राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर 115. 000 - राष्ट्रीय राजमार्ग 56 
डीसीयू ( राष्ट्रीय | 280 / 000 कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 96 
राजमार्ग) लोक निर्माण 96 पर 0/ 0 - 153/ 795 कि . मी . और | राष्ट्रीय राजमार्ग 27 
विभाग, सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर 0 /000 कुल 

45/ 527 कि . मी . 
146 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर 48/ 000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 58 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , 152 /000 कि . मी ., और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 73 
मेरठ 

राजमार्ग 73 पर 22/ 000 -70/ 890 | राष्ट्रीय राजमार्ग 72क 
कि . मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग 72क पर | कुल 

0 /00 - 33 /00 कि . मी . 
147 | कार्यपालक इंजीनियर || राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर 186 / 0 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 24 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, 271 /0 कि . मी ., और राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 74 
बरेली 

74 पर 264 /000 -342 /00 कि . मी . कुल 


112 


11 


11. 38 


548 


165 
153 


46 


364 


104 


186 


85 


78 
163 


148 


कार्यपालक इंजीनियर 
राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्रभाग -2, अलीगढ़ 


राष्ट्रीय राजमार्ग 91 
राष्ट्रीय राजमार्ग 92 
कुल 


300 
73 


373 
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2 
उत्तरांचल राज्य 
149 | कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर 152- 228 | राष्ट्रीय राजमार्ग 58 

| कि . मी ., और राष्ट्रीय राजमार्ग 73 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 73 
रूड़की 

0- 22 कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग 72 | राष्ट्रीय राजमार्ग 12 
पर 104 / 00 -197 / 00 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 72क 
राष्ट्रीय राजमार्ग 72क पर 33 /00- राष्ट्रीय राजमार्ग 74 
40/ 45 कि . मी . ; और राष्ट्रीय | कुल 

राजमार्ग 74 पर 0 - 30 कि . मी . 
150 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर 30 - 264 राष्ट्रीय राजमार्ग 74 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग , कि . मी ., और राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 87 
काशीपुर 44 -123 / 00 कि . मी . 

कुल 


7 . 45 


30 


228 . 45 


234 


79 


313 


462 


153 | 


151 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर 122-217/ 00 | राष्ट्रीय राजमार्ग 94 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, | कि . मी . 

कुल 
उत्तरकाशी 

पश्चिमी बंगाल राज्य 
152 कार्यपालक इंजीनियर । राष्ट्रीय राजमार्ग 32 पर 70/ 524 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 32 

राष्ट्रीय राजमार्ग 134 / 41: कि . मी ., और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 60 
प्रभाग- III , दुर्गापुर राजमार्ग 60 पर 181/ 475- 280 / 400 कुल 

कि . मी . 
कार्यपालक इंजीनियर | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 132 /00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 
राष्ट्रीय राजमार्ग 183/600 कि . मी . , राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 60 
प्रभाग -IV , कोलकाता 60 पर 119 / 275- 181 / 475 कि . मी . , | राष्ट्रीय राजमार्ग 35 

राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर 0 / 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 34 
59 / 400 कि . मी . ; और राष्ट्रीय कुल 
राजमार्ग 34 पर 14/ 00 -48 /00 

कि . मी . 
154 | कार्यपालक इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर 48 / 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 34 
राष्ट्रीय राजमार्ग 240 / 00 कि . मी ., 

कुल 
प्रभाग - VI, कृष्णा नगर 

नोदिया 
155 कार्यपालक इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर 240 / 00- | राष्ट्रीय राजमार्ग 34 

राष्ट्रीय राजमार्ग 452/70 कि . मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 80 राष्ट्रीय राजमार्ग 80 
प्रभाग- VII . माल्दा पर 11 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग 81 | राष्ट्रीय राजमार्ग 81 
पर 55 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग | 

| राष्ट्रीय राजमार्ग 31 
31 पर 444. 80 - 447. 20 कि . मी . कुल 


206 


192 
192 


213 


65 


2811 


156 कार्यपालक इंजीनियर , 

राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्रभाग-IX, सिलीगुड़ी 


राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 634 / 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 31 
816/ 00 कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 31ग 
31ग पर 0/ 00 -32/ 75 कि . मी . राष्ट्रीय राजमार्ग 55 
और राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पर 0/ 00 - | कुल 
77 /00 कि . मी . 


182 
33 
77 


292 
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210 


36 


105 


241 


63 


107 


1 2 

5 
पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) के 
प्रादेशिक कार्यालय 
157 | प्रादेशिक कार्यालय राष्ट्रीय . राजमार्ग 8 पर 11/3-221 /0 राष्ट्रीय राजमार्ग- 8 

( जयपुर), पोत परिवहन, कि . मी . ; जाटावली के पास (दिल्ली- | कुल और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 
सडक परिवहन (सड़क | जयपुर सड़क ) जोड़ने वाले राष्ट्रीय और 11 
परिवहन और राजमार्ग | राजमार्ग 8 के 273/ 5 कि . मी . और कुल 
विभाग) मंत्रालय हरमारा ( जयपुर वाईपास फेज-स) पर 

राष्ट्रीय राजमार्ग -11 ( जयपुर-सिकर 
सड़क ) के 246 कि . मी . 
राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 273/ 5 - राष्ट्रीय राजमार्ग 8 

100 
363 / 885 कि . मी . ; चंदवाजी पर | राष्ट्रीय राजमार्ग 79क 
राष्ट्रीय राजमार्ग (दिल्ली- जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 79 कुल 
सड़क ) के 221 /0 कि . मी . और और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 
इलामारा ( जयपुर वाईपास फेज - सस) और 11 
पर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ( जयपुर कुल 
सिकर रोड ) के 246 कि . मी . जोड़ते 
हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 79क पर 0/ 0 
36 /00 कि मी . ; और राष्ट्रीय 
राजमार्ग 79 पर 15/ 00 - 120 / 00 
कि . मी . 
राष्र्टीय राजमार्ग 79 पर 120 / 0- 183 - : गाीय राजमार्ग 79 
0 कि . मी. ; और राष्ट्रीय राजमार्ग 78ष्ट्रीय राजमार्ग 76 
पर 113 / 8 -220 कि . मी . 
राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 278- 495 : राष्ट्रीय राजमार्ग 8 
कि . मी . 
राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर 340 / 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग 14 

119 
458 / 50 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 15 
15 पर 138 / 9V. 291 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग 8क 
राष्ट्रीय राजमाग 85 पर 306 /0 - कुल 

313 
254 / 00 कि . मी , 
राष्ट्रीय राजमार्ग 8क पर 254 / 00 - : राष्ट्रीय राजमार्ग 8क 
182 /60 कि मी , और राष्ट्रीय : राष्ट्रीय राजार्ग 8ख 

राजमार्ग 8ख पर 216- 2/0 कि . मी . कुल 
158 प्रादेशिक कार्यालय : राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 495 / 0- 509/ 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 8 

! ( गांधी नगर), पोत | और 0 /0 -13/ 2 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग 8क 

पारेतहन, सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 130 /0- 502 कुल 
। परिवहन और राजमार्ग कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 8क पर 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन 308 -362/ 16 कि . मी . 
और राजमार्ग विभाग ) एन ई - 1 पर 0 - 93 / 3 कि . मी . एन ई-1 कुल 

93. 3 
159 प्रादेशिक कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 26 /730 - | राष्ट्रीय राजमार्ग- 4 वाईपास 
• ( मुम्बई) , पोत परिवहन, 139/540 पर, 0 / 0 से 34/25 | कुल 

सड़क परिवहन और कि . मी . : ( पश्चिमी वाईपास से पुणे 
। राजमार्ग मवालय ( सड़क शहर), 0 / 00 - 10 /070 कि . मी.( राष्ट्रीय 

5223 
परिवहन और राजमार्ग राजमार्ग 4 पर 825 /000 कि . मी . से 

संयोजक 
विभाग ) आरंभ होकर पश्चिमी वाईपास के 30 

विस्तार 
कि . मी . तक ) और राष्ट्रीय 


170 


217 


217 


142 


52 


71 


214 


285 


400 


54 


454 


93. 3 


355 


74 


93 
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. 


राजमार्ग पर 592 -834 कि . मी. और 
पत्तन संयोजन परियोजनाः राष्ट्रीय 
राजमार्ग 4ख, राजमार्ग जो जवाहर 
नेहरू पत्तन न्यास के साथ अपने 
रंक्शन से आरंभ होकर राष्ट्रीय 
राजमार्ग 6 पर दुर्ग वाईपास और 
अमरावती बाईपास के 0/0 से 17 / 0 

कि . मी . तक 
160 प्रादेशिक कार्यालय | राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 592- 340 राष्ट्रीय राजमार्ग 4 
( बंगलौर) , पोत | कि . मी . 

कुल 
परिवहन, सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 340 - 10 राष्ट्रीय राजमार्ग 4 
परिवहन और राजमार्ग कि . मी . 

कुल 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन | राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर 743.9 -745 राष्ट्रीय राजमार्ग 13 
और राजमार्ग विभाग ) कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग 17 

358- 375. 3 कि . मी. और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 48 
राजमार्ग 48 पर 328-345.00 कि . मी . . कुल 


252 


252 


330 


330 


1. 10 
17 . 3 

17 
35 . 4 


179 


144 
323 


107 


93 


2003 


324 


कि . मी . 


324 


342 


359 


701 


161 | प्रादेशिक कार्यालय | राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 463 -556 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 

( चेन्नई ), पोत परिवहन, | 8 - 94100 कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 46 
सडक परिवहन और 46 पर 0/ 00 - 144/ 00 कि . मी . कुल 
राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 0 / 00 - 107 / 00 | राष्ट्रीय राजमार्ग 4 
परिवहन और राजमार्ग कि . मी. ; राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग 45 
विभाग ) 

28/ 00 -121/ 00 कि . मी . और कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग 45 · पर 0/ 00 -19 
कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 4( चेन्नई 
वाईपास फेज- रू ) और राष्ट्रीय 
राजमार्ग 9 पर नंदीगामा -विजयवाड़ा 
राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 11- 335 राष्ट्रीय राजमार्ग 4 

कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 94 / 000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 7 
436 / 200 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 47 
राजमार्ग47 पर 0 / 000 - 358 . 75 | कुल 
कि . मी . 
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 0 / 000 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 7 

232 /000 कि . मी . 
162 | प्रादेशिक कार्यालय | राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 355 -434 / 5 राष्ट्रीय राजमार्ग 5 

( हैदराबाद) , पोत कि . मी. , राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कुल 
परिवहन , सड़क 3/ 400- 300 कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग 
परिवहन और राजमार्ग 5 पर 793998 /58 कि . मी . और । 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन | राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 
और राजमार्ग विभाग ) | 10223494/ 433 कि . मी . 

राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 0/ 0- 233 | राष्ट्रीय राजमार्ग 5 
कि . मी . और 300 - 397 कि . मी , कल 
0/ 000- 474 / 000 कि . मी .(नागपुर- | राष्ट्रीय राजमार्ग 7 
हैदराबाद खंड) ; और राष्ट्रीय कुल 
राजमाग 7 पर 0/ 000- 464/ 600 
कि . मी .( हैदराबाद-बंगलौर खंड ) 


कुल 
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384 


384 


164 | 


115 


119 
52 . 7 
286 . 7 


273 


273 


150 


222 


कुल 


372 


2 
163 , प्रादेशिक कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 233-418 | राष्ट्रीय राजमार्ग 5 

( भुवनेश्वर), पोत | कि . मी . ; और 0 -199/14 कि . मी . कुल 
परिवहन , सड़क 
परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन 

और राजमार्ग विभाग ) 
प्रादेशिक कार्यालय | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 17/ 600 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 
( कोलकाता), पोत | 132/ 450 कि . मी ., एक छोर पर | राष्ट्रीय राजमार्ग 60 
परिवहन , सड़क | राष्ट्रीय राजमार्ग-41 संयोजक हल्दिया पी सी 
परिवहन और राजमार्ग | पत्तन और दूसरे छोर पर राष्ट्रीय कुल 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन राजमार्ग 6 पर कोलाघाट लम्बाई 
और राजमार्ग विभाग) | 52 /7 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 

60 पर 0 /0 - 119/ 275 कि . मी . 
राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 398 / 750 -672 राष्ट्रीय राजमार्ग 2 
कि . मी . 

कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग 31ग पर 255 / 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग 31ग 
105 / 00 कि . मी . : राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 31 
31 पर 634/ 00 - 444/ 80 और 

447/ 20 - 410 कि . मी . 
165 प्रादेशिक कार्यालय | राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 8. 3- 199.6 राष्ट्रीय राजमार्ग 2 
( लखनऊ), पोत कि . मी . और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 24 

राजमार्ग 24 पर 18. 3 कि . मी . लंबा | कुल 
परिवहन और राजमार्ग | मुरादाबाद वाईपास 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन | राष्ट्रीय राजमार्ग 2 199. 6- 491/ 792 | राष्ट्रीय राजमार्ग 2 
और राजमार्ग विभाग) कि . मी , 

कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 8/ 264 -319 | सष्ट्रीय राजमार्ग 2 
कि . मी ., राष्ट्रीय राजमार्ग 25 , 28 और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 
56 पर लखनऊ वाईपास ; और कुल 
राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 11/ 38 
75/ 50 कि . मी . 
राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर 380/ 570 - राष्ट्रीय राजमार्ग 28 
0/ 0 कि . मी . 

कुल 
166 | प्रादेशिक कार्यालय | राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 0 - 398 /750 | राष्ट्रीय राजमार्ग 2 

( पटना), पोत परिवहन, | कि . मी . 
सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर 310 /0 -0 /00 | राष्ट्रीय राजमार्म 57 
राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क | कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 | राष्ट्रीय राजमार्ग 28 
परिवहन और राजमार्ग | पर 520/ 0- 360/ 570 कि . मी . कुल 


191. 3 


18. 3 


209 . 6 


292 


292 


311 


64 


3753 


361 


361 


399 


कुल 


399 


310 


160 
470 


विभाग) 


309 


38 


167 प्रादेशिक कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 54 पर 309/ 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 54 

( गुवाहटी ), पोत परिवहन, | 0 / 00 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 36 | राष्ट्रीय राजमार्ग 36 
सड़क परिवहन और | पर 38. 00 -0/ 00 कि . मी . ; राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग 37 
राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क राजमार्ग 37 पर 274/00-146/ 00 / राष्ट्रीय राजमार्ग 31 
परिवहन और राजमार्ग कि . मी . ; और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 | कुल 
विभाग ) 

पर 1126 /00 - 963/ 0 कि . मी . 
16B | प्रादेशिक कार्यालय | राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर 255 / 0 - 0 /00 | राष्ट्रीय राजमार्ग 25 

( भोपाल), पोत परिवहन , | कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग 76 
| सड़क परिवहन और | 0/ 00 -113 /826 और 220-610 राष्ट्रीय राजमार्ग 14 


128 
163 
638 


255 


504 
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5 


83 


103 
103 
405 
328 


939 


112 


112 


106 


50 


156 


364 


364 


सीमा सडक 


राष्ट्रीय एक.मी. राष्ट्रीय 


381 


381 


राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग- 14 पर कुल 
परिवहन और राजमार्ग | 340- 246 / 8 कि . मी . 
विभाग ) 

राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर 0 -103 | राष्ट्रीय राजमार्ग 3 
कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर | राष्ट्रीय राजमार्ग 75 
0 -103 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 26 
26 पर 0- 405 कि . मी . ; और राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 7 
राजमार्ग 7 पर 400 / 544 -729 / 050 | कुल 

कि . मी . 
169 | प्रादेशिक कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 1क पर जम्मू से | राष्ट्रीय राजमार्ग 1क 

( चंडीगढ़), पोत परिवहन, | पठानकोट (112 कि . मी . से 0 कि . मी . कुल 
सड़क परिवहन और तक ) 
राजमार्ग मंत्रालय( सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 1क पर 4.23-110 राष्ट्रीय राजमार्ग 1क 
परिवहन और राजमार्ग | कि . मी ., 372/7-387 . 1 कि . मी . | राष्ट्रीय राजमार्ग 1 
विभाग ) 

जालधर वाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग कुल 
1 पर 456 कि . मी . से वाघा सीमा तक 
राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर 8. 2-372 | राष्ट्रीय राजमार्ग 1 
कि . मी . 

कुल 
सीमा सडक संगठन 
170 समादेश आफिसर 53, | राष्ट्रीय राजमार्ग 1क पर 4.49- राष्ट्रीय राजमार्ग 1क 

सड़क निर्माण 290 . 75 कि . मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 1क कुल 
कंपनी(साधारण रिजर्व ( श्रीनगर-बारामुला- ऊरी) पर 7. 00 
इंजीनियर बल), ह/ दृ 101. 00 कि . मी . 

58 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
171 समादेश आफिसर 118, राष्ट्रीय राजमार्ग 1ख पर 0. 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 1ख 

सड़क निर्माण | 110 .00 कि . मी., (वालोट-किश्तवर) कुल 
कंपनी( साधारण रिजर्व और 0/ 0 से 83 /0 कि . मी. तक 
इंजीनियर बल), ह/ दृ (किश्तवर-सिंथनपास ) 

56 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
172 | समादेश आफिसर 89, | राष्ट्रीय राजमार्ग 1ग पर 0.00- 15. 00 | राष्ट्रीय राजमार्ग 1ग 
सड़क निर्माण कि . मी ., 

कुल 
कंपनी ( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल ). ह / दृ 

58 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
173 समादेश आफिसर 108 , | राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर 199 . 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग 16 

सड़क निर्माण 492. 00 कि . मी . 
कंपनी( साधारण रिजर्व 

इंजीनियर बल ) 
174 समादेश आफिसर 759 , | राष्ट्रीय राजमार्ग 17ख पर वार्ना | राष्ट्रीय राजमार्ग 17ख 

सीमा सड़क एकीकरण जंक्शन से सादा जंक्शन तक 22. 00 - | कुल 
कृतिक बल( साधारण || 38.00 कि . मी . 
रिजर्व इंजीनियर बल ) 
पोस्ट बॉक्स सं . 1, || 

पोस्ट सादा गोवा 
175 | समादेश आफिसर 68, | राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर 335 .00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 22 
सड़क निर्माण कंपनी | 424. 00 कि . मी . 

कुल 
( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल) ह/ 
58 आर्मी पोस्ट ऑफिस 


193 


193 


- 


. . 


. 


- 


- 


15 


15 


293 


कुल 


203 


89 


, 


.:। 
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92. 6 
92 . 6 


129 


कुल 


129 


178 


220 


14 


234 


196 


23 
219 


कुल 


130 


130 


2 

___ 3 
176 | समादेश आफिसर 87, | राष्ट्रीय राजमार्ग 31क पर 0. 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 31क 
सड़क निर्माण कंपनी 92 . 6 कि . मी . 

कुल 
( साधारण रिजर्व 

इंजीनियर बल ) ह/ दृ 
। 99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
177 | समादेश आफिसर 89. | राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर 106. 880 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 39 

सड़क निर्माण कंपनी | 235. 880 कि . मी . 
( साधारण रिजर्व 
इजीनियर बल ) ह/ दृ 
99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
समादेश आफिसर 97, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर 64 . 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 44 
सडक निर्माण कंपनी 284.00 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग151 
( साधारण रिजर्व | 151 पर करमीगंज- सतर कांडी 0 - कुल 
इंजीनियर बल) ह/ दृ 14.065 कि . मी . 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
179 | समादेश आफिसर 78, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर 284.00- राष्ट्रीय राजमार्ग 44 

सड़क निर्माण कंपनी | 480.00 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 44क 
( साधारण रिजर्व 44क पर 0 .00- 22. 50 कि . मी . 
इंजीनियर बल ) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
180 

समादेश आफिसर 120, | राष्ट्रीय राजमार्ग 44 विस्तार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 विस्तार । 
सडक निर्माण कंपनी 2. 60 -133. 00 कि . मी 

कुल 
( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
181 | समादेश आफिसर 91 , | राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 0 . 00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 22 

सड़क निर्माण कंपनी 311. 00 कि . मी . 
( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल ) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
182 समादेश आफिसर | राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 311 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 52 

1443, पुल निर्माण | 613. 50 कि . मी . 
कंपनी ( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल ) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
183 समादेश आफिसर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 613. 5 - राष्ट्रीय राजमार्ग 52 
1444, पुल निर्माण 875. 669 कि . मी . 

कुल 
कंपनी ( साधारण रिजर्व 
इजीनियर बल ) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
184 समादेश आफिसर | राष्ट्रीय राजमार्ग 52क पर बन्दर राष्ट्रीय राजमार्ग 52क 

1353, गैरिसन डाउन - ईटानगर गोहपुर 
इंजीनियर ( साधारण 
रिजर्व इंजीनियर बल ) 
ह / दृ 99 आर्मी पोस्ट 
ऑफिस 


311 


कुल 


311 


302. 5 


कुल 


302 . 5 


262 


262 


61 


कुल 
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-- 


5 


आफिसर 115. राष्ट्रीय कि .मी.. राष्ट्रीय राष्ट्रीय कुल 


288 

38 
326 


143 


143 


380 


389 


188 


27 


कुल 


27 


2 

3 
185 समादेश आफिसर 115, राष्ट्रीय राजमागे 53 पर 3.22 - राष्ट्रीय राजमार्ग 53 

सड़क निर्माण कंपनी | 221. 138 कि . मी . , राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 54 
( साधारण रिजर्व | 53 पर 0 -44. 82 कि . मी ., राष्ट्रीय | कुल 
इंजीनियर बल ) ह/ दृ राजमार्ग 53 पर 3. 2- 28. 46 कि . मी . 
99 आर्मी पोस्ट ऑफिस | और राष्ट्रीय राजमार्ग 54 पर 2-40. 3 

कि . मी . 
86 | समादेश आफिसर 75 , | राष्ट्रीय राजमार्ग 54 पर 40. 3 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 54 
सड़क निर्माण कंपनी | 182 .79 कि . मी . 

कुल 
( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल ) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
187 समादेश आफिसर 72, | राष्ट्रीय राजमार्ग 54 पर 3. 00- | राष्ट्रीय राजमार्ग 54 

सड़क निर्माण कंपनी 226.29 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग | राष्ट्रीय राजमार्ग 54क 
( साधारण रिजर्व 54 पर थेरियट- टाईपेंग पर 0. 00 - कुल 
इंजीनियर बल ) ह / द 156. 66 कि . मी . ; राष्ट्रीय राजमार्ग 
99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 54क पर 0-8. 50 
समादेश आफिसर 71 , राष्ट्रीय राजमार्ग 54ख पर 0. 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग 54ख 
सड़क निर्माण कंपनी | 27. 38 कि . मी. 
( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल ) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
189 | समादेश आफिसर 66, | राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर 24 .00 - | राष्ट्रीय राजमार्ग 58 

सड़क निर्माण कंपनी | 277 .0 कि . मी. ऋषिकेश- जोशीमठ मन | राष्ट्रीय राजमार्ग 109 
( साधारण रिजर्व | और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर 0. 00 - | कुल 
इंजीनियर बल) ह/ दृ 48.00 कि . मी . और राष्ट्रीय राजमार्ग 
56 आर्मी पोस्ट ऑफिस | 109 पर 0 . 00 - 76.00 कि . मी . 
समादेश आफिसर 64 , । राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर 0. 00 - 91. 00 | राष्ट्रीय राजमार्ग 62 

सड़क निर्माण कंपनी कि . मी . दुधनई -नंगवाल -बिबरा 
! ( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल) ह/ दृ । 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
191 | समादेश आफिसर | राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर 0. 00 | राष्ट्रीय राजमार्ग 94 

1442 , पुल निर्माण कि . मी.- 122.00 कि . मी . और राष्ट्रीय | राष्ट्रीय राजमार्ग108 
कंपनी (साधारण रिजर्व राजमार्ग 108 पर 122.00-244 .60 कुल 
इंजीनियर बल) ह/ दृ 

99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 
192 समादेश आफिसर 84, | राष्ट्रीय राजमार्ग 150 पर 3. 00 - राष्ट्रीय राजमार्ग 150 
सड़क निर्माण कंपनी | 302. 88 कि . मी . 

कुल 
( साधारण रिजर्व 
इंजीनियर बल) ह / द 
99 आर्मी पोस्ट ऑफिस 


301 

76 
377 


190 


91 


कुल 


41 


122 


123 


245 


300 


300 


2. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग ( भूमि और यातायात ) 
अधिनियम, 2002 (2003 का 13 ) लागू होगा । 

[ सं. रारा - 11014 /7/2003 -पी एण्ड एम ] 

धनेन्द्र कुमार , सचिव 
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MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Department of Road Transport and Highways ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th January , 2005 


S .O . 76 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (I) of section 3 of the Control 
of National Highways (Land and Traffic ) Act, 2002 (13 of 2003), read with section 22 of the 
General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ), the Central Government hereby , 


(a ) 


establishes the National Highways Administration mentoined 
in column 2 of the table given below in respect of the 
National Highways as specified in the corresponding column 
4 of the said table to exercise the powers and discharge the 
functions conferred on it under the said Act ; and 


defines the limits of the Highway as spcified in 
corresponding column 3 of the said table within which or the 
length of the Highways as mentioned in the corresponding 
column 5 thereof on which the Highways administration as 
shown in the corresponding entry in column 2 shall have 
jurisdiction . 


Table 
( JURISDICTION ) 


No 


3 


SI. Highway Administration Limits of the Highways defining National Highway Length in 

jurisdiction of Highway 

(National Highway ) km 
Administration 

Number 

4 
State of Andhra Pradesh 
Executive Engineer National Highway Km . 423/7 - 543/0 and Km , 0 /0 - 217 /0 National Highway- 9 

120 
Division II, Hyderabad on National Highway - 9 ; 

National Highway - 9 

217 
Totall 

332 
2 Executive Engineer National Highway - Km . 0 /0 - 249 /441 on National Highway - National Highway - 202 

249 
Division Warangal 202 

Total 

249 
3 Executive Engineer NationalHighway Km .0 / 0 - 199 on National Highway- 16 ; National Highway - 16 

1991 
Division Perkit 

Total 

199 
4 Executive Engineer National Highway Km . 0 / 0 - 360/ 0 on National Highway National Highway - 18 

360 
Division Kadapa 18 ; and Km . 10 /0 - 54 /2 on National National Highway - 219 

44 
Highway- 219 and Km . 133 /360 – National Highway -4 Total 
216 / 975 on National Highway - 4 


242 


307 


Sl Executive Engineer National Highway (Km . 0 /0 - 65 / 0 on National Highway - 9 ; National Highway - 9 
Division Kakinada 

and Km . 0 /0 - 242 / 0 on National National Highway-214 
Bianwav -214 

Total 
6 Executive Engineer National Highway Km . 473 / 287 - 563 /620 on National National Highway -43 
Division Vishakhapatnam Highway -43 

Total 
7 Executive Engineer National Highway Km . 368 / 9 - 424 /250 on National National Highway -63 
Division Ananthapur 

Highway -63 ; andKm . 0 /0 - 125 /8 on National Highway - 205 
INational Highway - 205 

Total 


90 


126 
182 
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216 


92 


21 


202 


124 


1471 
107 
107 
147 


19 


2 
8 Executive Engineer National Highway |Km . 125 / 8 - 341 / 500 on National National Highway -205 
Division Madanapalley 

Highway -205 ; andKm .0 /0 - 10 /0 and National Highway -219 
Km . 58 /6 - 140 / 730 on National Highway Total 

219 
State of Assam 
9 Executive Engineer , NationalHighway Km . 0 /0 - 21/ 853 on National Highway- National Highway -51 
Division , Guwahati 

51 ; km . 2 /769 - 146 / 0 on National National Highway -37 
Highway-37 and km .0 /0 - 37 /23 on National Highway . 152 
National Highway - 152 

Total 
10 Executive Engineer National Highway Km , 38 /0 - 161/833 on National Highway National Highway - 36 
Divisio 

36 and Km . 0 /0 – 23/ 104 on National National Highway -37A 
Highway - 37 ( A ) 

Total 
11 Executive Engineer National Highway Km . 0 / 0 - 106 /780 on National Highway - National Highway - 39 
Division Golaghat 39 

Total 
12 Executive Engineer Abhyapuri Km . 816 / 012 – 963/ 00 on National National Highway - 31 
construction Division , Bongaigaon Highway- 31; andKm . 0 /0 – 19 /40 on National Highway - 31 ( B ) 
NationalHighway - 31/BI 

Total 
13 Executive Engineer Dibrugarh , Km .0 /0 - 24 /0 on National Highway National Highway - 153 
National Highway Division , Dibrugarh 153 ;Km . 571/0 - 688 /608 on National National Highway - 37 

Highway- 37; Km .0 /0 -- 56 /0 on National (National Highway- 38 
Highway - 38 and km . 281/0 - 369/0 on National Highway -52 
National Highway -52 

Total 
14 Executive Engineer National Highway Km . 274 / 0 - 480 / 0 (By pass length 9.469 National Highway -37 
Division , Jorhat Km .) on National Highway - 37 

Total 
15 Executive Engineer Sibsagar, Ariasp Km , 480 / 0 - 571/ 0 on National Highway - National Highway -37 
Division , Sibsagar 

37 ; and Km . 239 / 960 – 257 / 470 on National Highway -61 
National Highway -61 

Total 
16 Executive Engineer, National Highway Km . 0 / 0 - 89 / 0 on National Highway National Highway - 154 
Division , Silchar 

154 , Km . 200 /558 - 201/887 on National National Highway -44 
Highway- 44 , Km . 225 /255 - 228 / 364 on National Highway -53 
National Highway -53 and Km .2 . 0 to 40 .3 National Highway-54 
on National Highway- 54 

Total 


1661 


24 


286 


206 
206 


110 


38 . 3 
132 . 3 


32 .6 
32 . 6 


99 


288 


State of Arunachal Pradesh 
17 Executive Engineer, Jairampur km .24 .0 to 56 .64 on National Highway- National Highway- 153 
Division , Public Works Department , 153 

Total 
Lairampur 

State of Bihar 
18 Executive Engineer , National Highway Km . 118 - 166 and Km . 178 /6 - 230 / 2 on National Highway 30 
West Division , Patna 

|National Highway - 30 ; Km . 154 /0 - 217.6 National Highway - 31 
on National Highway- 31; Km . 0 / 0 -73 /75 National Highway -84 
on National Highway 84 ; andKm . 0 - 52 National Highway - 98 
on National Highway -98 . 

Total 
19 Executive Engineer , National |Km . 130 /00 - 222 on National Highway (National Highway - 19 
Highway Division Gulzar Bagh , Patna 19 ; andKm . 0 /0 - 59 on National National Highway - 103 
Highway 103 . 

Total 
20 Executive Engineer , National Km . 0 /0 - 69 on National Highway - 30A National Highway - 30 (A ) 
Highway Division , Bihar Sharif and Km . 48 , 3 - 154 .6 on National National Highway -31 

Highway - 31 and Km . 0 / 0 - 147 on National Highway -82 
National Highway -82 

Total 
21 Executive Engineer, National Km . 0 / 0 - 67 on National Highway - 28A ; National Highway - 28 ( A ) 
Highway Division , Motihari and Km . 0 /0 - 26 on National Highway - National Highway - 104 

Total 
22 Executive Engineer , National Km . 0 / 0 -65 on National Highway 101 ; National Highway - 101 
Highway Division , Chapra and Km . 0 /0 - 75 on National Highway National Highway- 102 

National Highway -85 
Total 


151 


106 


147 
322 


104 


102 


92 


2321 


225 
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241 


206 


206 


113 


40 


153 


78 


55 


107 


193 
135 

591 
194 


2 
23 Executive Engineer ,, National Km . 27- 214 on National Highway - 104 ; National Highway- 104 
Highway Division , Jainagar 

andKm . 0 /0 - 54 on National Highway National 
105 

Total 
24 Executive Engineer National Highway Km . 0 - 190 on National Highway -80 National Highway -80 
Division , Bhagalpur 

incuding Bhagalpur Byepass ( 16 .2 km .) . Total 
25 Executive Enginier National Highway- Km . 218 - 331 on National Highway- 31; National Highway-31 
Division , , Khagaria 

andKm . 0 / 0 - 40 on National Highway - National Highway- 107 
107 

Total 
26 Executive Engineer , National Km . 332 -410 on National Highway National Highway - 31 
Highway Division , Purnea 

31; Km . 0 / 0 -55 on National Highway 81; National Highway - 107 
and Km . 118 - 178 on National Highway - National Highway - 81 

Total 
27 Executive Engineer, National Km . 0 /0 - 135 /5 on National Highway - 106 , National Highway - 106 
Highway Division , Madhepura and Km . 41- 100 on National Highway - National Highway - 107 
107 

Total 
28 Executive Engineer, National |Km . 53 -153 /25 on National Highway- 98 National Highway - 98 
Highway Division , Aurangabad 

Total 
29 Executive Engineer, National Km . 0 /0 - 125 on National Highway 83 ; National Highway- 83 
Highway Division , Gaya 

and Km . 0 /0 - 11 /20 Km . on National National Highway- 99 
Highway - 99 

Total 
30 Executive Engineer National Highway Km . 0 /0 - 117 on National Highway- 30 National Highway- 30 
Division , Kochas 

Total 
31 Executive Engineer National . ghway Km . 0 / 0 - 138 on National Highway -77 National Highway -77 
Division , Muzzaffarpur - II 

Total 
Union Territory of Chandigarh 
32 Executive Engineer , C .P . Division , Km . 1. 68 to 10 . 15 and Km .0 to 6 .80 on National Highway -21 
No . 2 ( R ), Chandigarh National Highway -21 

Total 
State of Chhattisgarh 
Executive Engineer,, National Km . 89/ 6 - 281 andKm . 233 / 10 -405 / 8 on National Highway - 6 
Highway Division No . 1, Public Works National Highway - 6 ;Km . 4 / 4 - 105 on National Highway -43 
DepartmentRaipur 

National Highway -43 ; Km . 76 / 8 - 91 /6 on National Highway - 216 
National Highway- 216 ; andKm . 1 -66 / 6 National Highway -217 
on National Highway - 217 

Total 


100 


100 
125 
11 


136 


1171 


117 
138 
138 


15 .27 
15 .27 


364 


101 


545 


126 


230 


211 


11 


222 
234 


72 


216 


306 
350 


34 Executive Engineer National Highway Km . 282 - 308 / 6 on National Highway - National Highway - 6 

Division , No .2 , Public Works 16 ;Km . 1 -78 on National Highway - 200 ; National Highway -200 
DepartmentRaipur 

andKm . 192 /6 - 318 / 4 on National National Highway- 12A 
Highway 12A 

Total 
35 Executive Engineer , National Km . 106 - 317/8 on National Highway -43; National Highway-43 

Highway Division , Public Works and Km . 493-504 on NationalHighway - National Highway - 16 
DepartmentJagdalpur 16 

Total 
36 Executive Engineer, National Km . 79 -313 on National Highway 200 ; National Highway -200 

Highway Division , Public Works and Km . 4 / 10 - 76 /6 on National Highway - National Highway- 216 
DepartmentBilaspur. 

Total 
37 Executive Engineer, National Km . 246 /2 - 596 / 3 on National Highway - National Highway -78 
Highway Division , Public Works 

Total 
DepartmentAmbikapur 

State of Delhi 
38 Executive Engineer, Division - VI Delhi Km . 12 /00 - 29 /700 on National Highway National Highway - 10 

10 , Km . 5 / 00 - 8 /50 on National National Highway - 1 
Highway - 1 (Metcalf House to Wazirabad National Highway - 24 
Crossing on National Highway - 1 ) andām . Total 
0 / 000 - 8 .38 on National Highway-24 
(Ring Road to Ghazipur on National 

Highway -24 ) 
State ofGoa 
39 Executive Engineer , National Km . 0 / 0 - 43/6 (Panaji- Panvel Section ) on National Highway - 17 

Highway Division , WD XIV Margao National Highway- 17, Km . 0 /0 - 93/8 National Highway- 17A 


78 


350 


135 


171 
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| (Panaji-Mangalore Section ) on National National Highway - 17B 
Highway- 17 ; Km . 0/ 0 - 17 on National National Highway -4A 
Highway 17A and Km . 0 - 18 on National Total 
Highway - 17 - B and Km . 84 . 12 - 154 on 
National Highway -4A 


241 


Dates Goularat 
40 Executive Engineer, National 

Highway Division ,Ahmedabad 


211 
320 


1281 


41 Executive Engineer, National 

Highway Division , Rajkot 


Km . 0 /0 - 44 /420 on National Highway - National Highway-8C 
8C ;Km . 7/2 - 72 / 4 on National Highway- National Highway-8A 
8A ; and Km . 4 /2 - 215 / 400 on National National Highway -59 
Highwav -59 

Total 
Km . 0 /0 - 127 /75 on National Highway (National Highway -8D 
8D ; Km . 3/2 -263/ 300 on National National Highway -8E 
Highway 8E ; andKm . 72/ 4 - 182/4 On National Highway -8A 
National Highway 8 - A . 

Total 
Km . 0 /0 - 98 /6 and km . 362/ 0 to 371/ 135 National Highway - 8A 
on National Highway8A (Extn ); and Km . National Highway - 15 
9/4 - 138/ 800 on National Highway- 15 Total 


2601 
110 
498 


107 


42 Executive Engineer, National 

Highway Division , Gandhidham 


129 
236 


43 Executive Engineer, National Km . 7 /4 - 103/0 on National Highway-6 National Highway -6 
Highway Division . Bharuch 

Total 
state of Haryana 
44 Executive Engineer, Division No . 3, Km . 0 / 0 - 241/560 on National Highway National Highway -65 

Public Works Department, Bridge and 65 ; and Km . 0 / 0 -72 /00 on National National Highway - 71A 
Road , Kamal Highway 71A . 

Total _ 
45 Executive Engineer Division (National Km . 5 /23 - 10 /89 and Km 39.56 -62/20 on National Highway - 22 

Highway) Public Works Department, National Highway22 ; Km . 24 /00 - 108 / 77 National Highway-73 
Bridge and Road Br. Panchkula on National Highway 73 ; Km0/0 -48 / 200 National Highway- 72 

on National Highway 72 ; and km . 0 /80 - National Highway - 21A 
17 /48 on National Highway 21- A . Total 


242 

72 
314 

29 


179 


286 


212 
498 


46 Executive Engineer Provl. Division Km . 29 /70 - 315 /210 on National Highway National Highway- 10 

No . 3 (National Highway) Public Works 10 ; and Km . 238 /695 -450 / 810 on National Highway- 71 
Department Brudge and Road Br. National Highway 71. 

Total 
Rohtak 

state of Himachal Pradesh 
47 Executive Engineer, National Km . 11 / 00 - 208 /00 on National Highway - National Highway - 20 
Highway Division, Joginder Nagar 120 

Total 
48 Executive Engineer, National Km . 82 /0 - 308 / 00 on National Highway - National Highway - 21 
Highway Division , Pandoh 

21 km . 17 /400 - 66 /275 on National National Highway-21A 
Highway - 21A 

Total 
49 Executive Engineer, National Km .62 /00 -335 /00 on National Highway National Highway -22 
THighway Division , Rampur 

Totall 
50 Executive Engineer, Bridge and Road Km . 58/ 400 - 263/ 530 on National National Highway - 70 
Division , Mandi IL Highway - 70 

Total 
51 Executive Engineer, Bridge and Road Km . 3/700 - 224/00 on National Highway National Highway - 88 
Division . Arki 88 

Total 
52 Ex Engineer, Bridge and Road Km . 46 / 00 – 103/00 on National Highway National Highway -72 
Division , Paonta Sahib 

Total 
State of Jharkhand 
53 Executive Engineer, National Km . 51- 180 on National Highway 33 ;Km . National Highway -33 
Highway Division , Ranchi 

3 -46 on National Highway - 23 ; andKm . National Highway - 23 
0 /0 - 261 on National Highway - 75 National Highway -75 

Total 
54 Executive Engineer, National Km . 47- 211 /2 on National Highway -23 ; National Highway -23 
Highway Division , Gumla andKm . 0 /0 - 23 /6 on National Highway National Highway -78 

Total 
55 Executive Engineer, National Km . 183 / 2 - 205 /6 on National Highway National Highway -6 
Highway Division , Jamshedpur 16 ;Km . 134- 152 on National Highway - National Highway - 32 

32;Km . 0/ 0 - 5 (M -P . Link ) ; and Km . 181- National Highway- 33 
333/5 on National Highway 33 

Total 


197 
197 
226 

491 
275 
273 
273 
205 
205 
220 
220 


122 . . 


72 


129 

43 
261 
433 
164 


24 


78 


188 
23 


1581 


199 
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56 Executive Engineer , National 

Highway Division -II, Dhanbad 


57 Executive Engineer, National 

Highway Division , Barni 


Km . 0 / 0 -70 /5 on National Highway -32 ; National Highway- 32 
andKm . 0 / 0 -85 /76 on National Highway National Highway- 33 
23 

Totall 
km , 0 / 0 -48 on National Highway - 31 ; Km , National Highway - 31 
10 / 0 - 50 on National Highway 

National Highway - 33 
33 ;Km . 11 /2 - 116 /2 on National Highway - National Highway - 99 
99; and Km . 0 /0 - 133 on National National Highway- 100 

Total 
Km . 191 - 282 on National Highway -80 National Highway - 80 

Total 


105 


133 
236 


مود 
هبطنطا 


58 Executive Engineer , National 

Highway Division , Sahebgani. 
Listate of Karnataka _ 
59 Executive Engineer, National 

Highway Division , Bangalore 


Km . 216 / 94 - 324 /50 on National Highway National Highway - 4 
4 ; Km . 0/ 0 - 91 /00 on National Highway National Highway - 206 
206 ;Km . 265/80 -468 / 40 on National National Highway-209 
Highway-209 ; andKm . 117 /60 - 268/60 on National Highway- 212 
National Highway 212 . 

Total 


202 


151 
552 


60 Executive Engineer, National 

Highway Division , Mangalore 


153 
135 
211 

62 
561 


Km . 590 / 60 - 743 / 900 on National National Highway - 13 
Highway - 13 ;Km . 241/ 00 - 358 , km . 375 . 3 - National Highway - 17 
376 .60 and Km . 0 /00 - 17 /20 on National National Highway -48 
Highway- 17; km . 120 /00 -328, km . 345 - National Highway - 206 
347 .8 on National Highway -48 ; and Km . Total 
91/00 - 153/ 00 on National Highway- 206 
km . 290 /00 -590 /600 on National National Highway - 13 
Highway - 13; Km . 276 / 40 - 370 /60 on National Highway -63 
National Highway 63; and Km . 153 /00 - National Highway -206 
299 /60 on National Highway 206 

Total 


301 


61 Executive Engineer , National 

Highway Division , Chitradurga 


95 


146 
542 


122 
214 


143 
316 


75 . 


260 


458 


147 


62 Executive Engineer, Special Division , Km . 28 / 30 - 120 /00 on National Highway - National Highway - 48 
Bangalore 

48 ,Kın . 16 /80 - 139 / 18 on National National Highway - 207 
Highway -207 

Total 
63 Executive Engineer , National Km . 0/ 00 -84 / 12 on National Highway National Highway -4A 
Highway Division , Hubti 

4A ;Km . 106 /00 - 195/ 00 on National National Highway-63 
Highway -63 ; andkm . 50 /00 - 193 /40 on National Highway - 218 
National Highway - 218 

Total 
64 Executive Engineer, National Km . 348 / 75 -423/ 70 on National Highway National Highway -9 
Highway Division , Bijapur 

9 ;Km . 30 / 34 - 290 / 00 on National National Highway - 13 
Highway - 13 ;Km . 195 / 00 -268 /00 on National Highway -63 
National Highway -63 ; and Km . 0 /00 National Highway -218 
50 /00 on National Highway -218 

Total 
65/Executive Engineer, National Km . 93 /70 - 241/00 on National Highway National Highway - 17 
Highway Division , Karwar 

17 ;Km . 0 /00 - 106 /00 on National National Highway -63 
Highway-63; and Km . 299 /60 - 370 /45 on National Highway - 206 
National Highway - 206 

Total 
State of Kerala 
66 Executive Engineer , National Km . 387 /3 - 599 on National Highway National Highway - 47 
Highway Division , Kollam 

47 ;Km . 0 /00 - 81 /280 on National National Highway - 208 
Highway- 208 ; andKm . 0 / 00 - 106 on National Highway- 220 
National Highway - 220 

Total 
67 Executive Engineer, National Km , 0 /0 - 5 / 920 on National Highway National Highway -47 A 
Highway Division , Kodungallur 47A ;Km . 320 - 438 /827 on National National Highway- 17 

Highway - 17 ; andKm . 358 /75 to 387 / 3 on National Highway -47 
National Highway -47 

Total 
68 Executive Engineer, National Km . 119 / 017 - 286 / 120 on National National Highway -49 
Highway Division , Muvattupuzha Highway 49;Km . 106 - 216 / 300 on National Highway- 220 
National Highway - 220 

Total 
69 Executive Engineer, National Km . 263/ 444 - 320 / 000 on National National Highway - 17 
Highway Division , Malapuram Highway -17 ; andKm . 15 /650 - 140 / 960 on National Highway- 213 
National Highway -213 

Total 


1061 

71 
324 


2121 


81) 


106 
399 


154 
167 
1101 
277 

57 
125 
182 
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11 
70 Executive Engineer, National 

Highway Division , Kozhikode 


Km . 187 /660 - 263/ 444 on National 
Highway - 17 ; andKm . 0 /00 - 117/600 on 
National Highway - 212 


National Highway - 17 
National Highway-212 
Total 


117 
192 


State of Madhya Pradesh 
71 Executive Engineer , National 

Highway Division , Gwalior 


69 


107 


72 Executive Engineer, National 

Highway Division , Shivpuri 


176 
232 

79 
311 
133 


73 Executive Engineer, National 

Highway Division , Biaora 


66 


74 Executive Engineer, National 

Highway Division , Indore 


263 
240 
168 
40 


448 


75 Executive Engineer, National 

Highway Division , OʻGanj 


230 
236 
466 


|Km . 104 - 173 / 2 on National Highway - 3 ; National Highway - 3 
andKm . 1- 108 on National Highway - 92 National Highway - 92 

Total 
Km . 173/ 4 - 404 / 8 on National Highway - 3 ; National Highway - 3 
and Km . 1-80 on NationalHighway -25 National Highway-25 

Total 
Km . 404 /1 — 537 / 10 on National Highway National Highway- 3 
3 ;Km . 360 / 4 - 424 / 4 on National Highway - National Highway - 12 
12 ; and Km . 2/ 4 -68 /2 on National National Highway- 12 Ext 
Highway - = 12 Extn . 

Total 
Km . 538 -611 on National Highway- 3;Km . National Highway - 3 
1 - 168 /4 on National Highway- 3 , Km . 3/0 - National Highway- 59 
171 on National Highway- 59 ; and Km . National Highway - 86 Ext 
113/ 10 - 153 on National Highway-86 Total 
Exto 
Km . 130 /2 - 360 / 2 on National Highway - National Highway - 12 
12 ;Km . 24 - 46 /6 on National Highway - 86 National Highway - 86 Ext 
Extn .;Km . 1 - 17 on National Highway - 86 Total 
Exen .;Km . 39/ 6 - 111/ 2 on National 
Highway -86 Extn.;Km . 4 /4 - 23 National 
Highway -86 Extn .; and Km . 6 /8 - 113 /8 on 
National Highway-86 Extn . 
Km . 1/ 8 - 118 on National Highway -69; National Highway -69 
and Km . 1/0 - 276 on National Highway National Highway - 59A 
59A 

Total 
Km . 119 -257 / 4 on National Highway -69; National Highway -69 
and Km . 211- 276 on Km . 59 -A 

National Highway - 59A 

Total 
Km . 46 / 8 - 98 / 250 on National Highway - National Highway . 27 
27 ; Km . 0 / 0 - 38 on National Highway -75 National Highway -75 Ext 
Extn ; and Km . 141 /6 - 400 / 544 on National Highway - 7 
National Highway - 7 

Total 
Km . 39 - 212 /2 on National Highway -75 National Highway -75 Ext 
Extn . 

Total 
Km . 3/ 10 - 189 / 4 on National Highway- 86 ; National Highway - 86 
and Km . 111 / 4 - 166 / 6 on National National Highway- 86 Ext 
Highway - 86 Extn 

Totall 
Km . 3/ 4 - 192 /2 on National Highway - 12A National Highway - 12A 

Total 
Km . 11/ 4 - 130 /2 on National Highway - 12 National Highway - 12 

Total 
Km . 5 / 6 - 245 on National Highway -78 National Highway - 78 

Total 


76 Executive Engineer , National 

Highway Division , Hosn bad 


117 
275 
392 


138 


77 Executive Engineer, National 

Highway Division , Betul 


65 
203 


51 


78 Executive Engineer, National 

Highway Division , Rewa 


381 


79 Executive Engineer, National 

Highway Division . Sidhi 
80 Executive Engineer, National 

Highway Division , Sagar 


259 
308 
173 
173 
186 

56 
2421 
189 
189 
119 
119 


81 Executive Engineer, National 

THighway Division Mandla 
82 Executive Engineer , National 

Highway Division , Kareli 
83 Executive Engineer, National 

Highway Division. Shahdo 

State of Maharashtra 
84 Executive Engineer, National 

Highway Division , South Ratnagiri 


239 


239 


453) 


85 Executive Engineer , National 

Highway Division No . XI, Dhule 


Km . 0 /0 -453 / 150 on National Highway National Highway - 17 
17 ; and Km . 0 /0 - 137 / 285 on National National Highway -204 
Highway - 204 . 

Total 
Km . 168 / 300 - 291 / 00 on National National Highway - 3 
Highway - 3 ; and Km . 523 /00 - 649 / 00 on National Highway -6 
National Highwav -6 _ 

Total 
Km . 360 /0 -521 / 0 on National Highway 6 ; National Highway -6 
and Km . 379 /500 - 455 / 200 on National National Highway - 211 
Highway - 211 

Total 
Km . 291 / 0 - 539 / 500 on National Highway National Highway - 3 
3 ; and Km . 12/0 - 208 /649 on National National Highway- 50 
Highwav -50 

ITotal 


137 
590 
123 
126 
249 . 


86 Executive Engineer, National 

Highway Division , Jalgaon 


161 


87 Executive Engineer, National 

Highway Division IX , Nashik 


761 
227 
2491 
197 
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59 
258 


300 
300 
340 


30 


88 Executive Engineer, National Km . 405 /0 -544 /30 on National Highway - National Highway -6 
Highway Division No .14, Nagpur 6 ;Km . 0 - 60 /5 on National Highway - 6 ; National Highway -69 

and Km . 0 /480 -59 / 354 on National Total 

Highwav -69 
89 Executive Engineer, National Km . 60 / 500 – 360 / 0 on National Highway National Highway -6 
| Highway Division No. 13 . Nagpur 

Total 
90 Executive Engineer, National Km . 8 / 880 - 348 / 720 on National Highway National Highway - 9 
Highway Division 2 , Solapur 9; and Km . 0 /0 -30 /300 on National NationalHighway -13 
Highway - 1 

Totall 
91 Executive Engineer , National Km . 0 /0 - 40 /0 and 67 /0 - 379 / 0 on National Highway -211 
Highway Division Osmanabad Nationa) Highway 211 , 

Totall 
State of Manipur 
92 Executive Engineer , National KM . 236 / 550 - 430 / 300 on National National Highway - 39 

Highway Division No .II , , Public Works |Highway - 39 and Km . 402 /00 -488 / 00 on National Highway - 150 
Department Manipur INational Highway - 150 

Total 
State of Meghalaya 
93 Executive Engineer , National Km . 0 /00 -162 /661 on National Highway- National Highway- 40 
Highway Division , Shillong 40 

Total 
94 Executive Engineer , Public Works Km . 0 /00 -63/ 380 on National Highway - | National Highway -44 

Department(Roads ), Jowai Central 44 ; and Km . 162 / 100 - 216 / 500 on National Highway -40 Ext 
Division , Jowai National Highway - 40 (Extn ) . 

Total 


370 
352 
352 


193 


86 


1631 
163 


55 
118 


126 
113 
229 . 


130 


140 


240 
248 


30 


215 


95 Executive Engineer, National Km . 21/ 870 - 148 /282 on National Highway National Highway - 51 
Highway Cuin Central Division , Tura 51 and Km . 91 /00 -204 / 00 on National National Highway-62 
Hinhwav -62. 

Total 
State of Mizoram 
96 Executive Engineer , Public Works [Km .0 /0 - 130 on National Highway -44A , National Highway -44A 

Department , national Highway Km . 0- 140 on National Highway- 150 and National Highway - 150 
Division -I), Aizawl km .0 - 58 on National Highway - 154 National Highway - 154 

Total 
State of Nagaland 
97 Executive Engineer , Public Works Km . 0/ 0 - 6 / 127 on National Highway- National Highway - 36 

Department(RandB ) National 36 ;Km . 108 - 110 /0 on National Highway - National Highway -39 
Highway Division , No. 1 , Kohima 39 ; and Km . 0 / 0 - 240 / 0 on National National Highway -61 
Highway -61 

Total 
State of Orissa 
98 Executive Engineer, National Km . 0 /0 - 185 /00 on National Highway- National Highway -42 
Highway Division , Dhenkanal 42 ; and Km . 301 /893 - 332 /000 on NationalHighway-200 
National Highway - 200 . 

Total 
99 Executive Engineer, National Km .000 / 000 -077 / 400 on National National Highway -5A 
Highway Division , Kendrapara Highway- 5A ; and Km . 332 / 00 -428 /029 National Highway - 200 
on National Highway 200 

Total 
100 Exccutive Engineer, National Km . 205 /614 - 265 /000 on National National Highway -6 
Highway Division , Baripada 

Highway -6 ,Km . 200 /0 - 280 / 060 on National Highway -5 
National Highway -5 

Total 
101 Executive Engineer, National Km . 265 /000 -427 /342 on National National Highway- 6 
Highway Division , Keonjhar Highway - 6 ; and Km . 0 /000 -206 /290 on |National Highway - 215 
National Highway - 215 

Total 
102 Executive Engineer, National Km . 427 / 342 -503 /000 on National National Highway -6 
Highway Division , Deogarh 

Highway -6 ; and Km . 0 /0 - 301 /893 on National Highway - 200 
National Hiabway - 200 _ 

Total 
103 Executive Engineer, National Km . 503/000 - 566 / 000 ;Km . 000 / 000 National Highway - 6 
Highway Division , Sambalpur 88 / 000 on National Highway -6 ; Km . National Highway -42 

185/00 - 268/ 386 on National Highway- National Highway -201 
42 ; and Km . 240 /000 - 319 /600 on Total 

National Hiabwaw . 201 
104 Executive Engineer, National Km . Km .0 /0 to 83 /840 and 211 /500 - National Highway- 23 
Highway Division , Rourkela 

337 / 330 on National Highway -23 ; Km . National Highway- 215 
206 /290 -269 /000 on National Highway Total 
1215 


172 


119 


16 


206 


357 

76 
302 
3378 
151 


83 


314 


210 

63 
272 
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105 Executive Engineer, National 

Highway Division , Sunabeda 


59 
2016 


106 Executive Engineer, National 

Highway Division , Kesinga 


Km . 316 /745 – 473 /287 on National National Highway - 43 
Highway-43; and Km . 000 /000 - 59 /000 National Highway -201 
on National Hiobwav - 201 

Total 
Km . 59 / 000 - 240 /000 on National National Highway - 201 
Highway-201 ; and Km , 0/0 -438 /420 on National Highway -217 
National Highway - 217 

Totall 
Km , 000 /000 -61 /512 on National National Highway- 203 
Highway - 203 

Total 


181 
434 


619 


107 Executive Engineer , National 

Highway Division . Bhubeneswaar... 

State of Punjab 
108 Executive Engineer, CWD Division , 

Pathankot 


163 


12 


109 Executive Engineer , CWD Division , 

Jalandhar 


Km .0 /0 - 163/ 00 on National Highway - 15 ; National Highway - 15 
and Km . 0 / 00 - 11 / 975 on National National Highway - 20 
Highway -20 

Total 
Km , 5 / 00 - 49 /448 on National Highway - National Highway - 71 
71; and Km . 387 /0 - 456 / 0 on National National Highway - 1 
Highway -1 and km . 1 / 230 - 58 . 85 on National Highway - 70 
National Highway -70 

Total 


58 


171 


110 Executive Engineer, CWD Division , 

Ferozpur 


102 
204 


371 


111 Executive Engineer, CWD Division , 

Abohar 


109 
134 


40 


Km . 49 /448 - 114 / 270 on National National Highway - 71 
Highway - 71 ,Km . 163 / 500 – 266 / 00 on National Highway - 15 
National Highway 15 ; Km . 7 / 400 - National Highway -95 
132/ 970 and Km . 0 /00 – 78 . 56 

Total 
| ( Ludhiana - Chandigarh section ) on 
National Highway - 95 . 
Km . 315 / 500 424 /560 on National National Highway - 10 
Highway - 10 ;Km . 266 / 00 - 399 /650 on National Highway - 15 
National Highway - 15 ; Km . 188 / 400 - National Highway -64 
209 /600 on National Highway-64 and National Highway -64A 
Km . 0 /00 – 40 / 440 on National Highway - Total 
64 A 
Km . 114 /270 - 144 /795 ; Km . 179 / 495 - National Highway - 71 
238 /695 on National Highway -71and National Highway -64 
Km .76 /00 – 168 /400 on National Total 
Highwav -64 
Km , 0 /00 - 1/68 and 6 / 80 -82 /00 on National Highway - 21 
National Highway - 21; Km . 10 / 84 -41/ 83 National Highway - 22 
on National Highway - 22 ; Km . 0 / 00 – National Highway -64 
76 /00 on National Highway -64 and Km . National Highway- 72 
9 /273 - 13/ 740on National Highway - 72 Total 


305 


112 Executive Engineer, CWD Division , 

Sangrur at PTA 


113 Executive Engineer , CW Division , 

Mohali 


31 


76 


05 
189 


20 


State of Rajasthan 
114 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Jaipur 


35 


284 


147 


115 Executive Engineer , Public Works 

Department National Highway 
Division , Dausa 


16 
81 


244 


116 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Churu 


Km . 190 / 0 - 394 /0 on National Highway - National Highway - 11 
( 11 ;Km . 16 /0 - 61/0 on National Highway National Highway - 11A 
11A ; andKm . 18 /0 - 52/ 500 on National National Highway - 12 
Highway - 12 

Total 
Km . 42 / 500 – 190 /0 on National Highway NationalHighway - 11 
11;Km 0 /0 – 16 /0 on National Highway - National Highway - 11A 
11A ; and Km . 0 /0 - 81 / 0 on National National Highway - 11AExt 
Highway - 11A Extn . 

Total 
Km . 394 /0 - 465 /0 on National Highway - National Highway- 11 
11 ;Km . 0 / 0 - 118 /0 on National Highway - National Highway -65 
165 ; and Km . 0 /0 - 70 / 0 on National Total 
Highway - 65 
Km . 52/ 500 - 411/600 on National National Highway - 12 
Highway - 12 ; and Km . 0 / 0 - 93 /500 on National Highway - 90 
National Highway - 90 

Total 
Km . 90 / 0 – 328 / 0 on National Highway - National Highway - 15 
15; andKm . 229 / 0 - 336 /400 on National National Highway -65 
Highway -65 

Total 
Km . 0 /0 – 297/0 on National Highway - 15 National Highway - 15 Total 


188 
259 


117 Exe 


359 


Executive Engineer, Public Works 
Department National Highway 

Division , Jhalawar 
118 Executive Engineer , Public Works 

Department National Highway 

Division , Jodhpur 
119 Executive Engineer , Public Works 

Department National Highway 
Division . Barmer 


94 
453 
238 
107 
345 
297 
297 
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223 

411 
264 


120 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 

Division , Pali 
121 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Bikaner 


99 


338 
18 


Km . 23 /0 - 246 /0 on National Highway - National Highway - 14 
14 ; and Km . 336 / 400 - 377 / 100 on National Highway-65 
National Highway -65 

Total 
Km . 465 /00 - 563/500 on National National Highway - 11 
| Highway - 11 ;Km . 0 / 0 - 90 /0 and Km . 0 /0 National Highway - 15 
- 248 /0 on National Highway - 15 ; and National Highway - 89 
Km . 260 /0 -278 /0 on National Highway - Total 
89 
Km . 366 /0 – 396 / 0 andām .. 0 /0 - 90 / 0 |National Highway - 8 
on National Highway -8 ,Km . 0/0 - 23 /0 National Highway- 14 
on National Highway - 14 ;Km .. 0 / 0 - 78 / 0 National Highway - 89 
on National Highway -89 ; and Km . 0 / 0 - National Highway - 79 
14 /0 on National Highway - 79 

Total 


455 


122 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Ajmer 


235 


159 


123 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 

Division . Nagaur 
124 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Rajsamand 


Km . 70 / 0 - 229 / 0 on National Highway . National Highway -65 
65 ; and Km . 78 / 0 - 260 /0 on National National Highway - 89 
Highway - 89 

Total 
Km . 90 /0 -269/ 500 on National Highway- National Highway-8 
8 ; and Km . 183 /0 - 221 /400 on National (National Highway -79 
Highway - 79 

Total 


182 
341 
180 


38 


218 


State of Tamil Nadu 
125 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Villupuram 


78 
155 


60 


82 


375 


126 Executive Engineer , Public Works 

Department National Highway 
Division , Madurai 


21 
119 


76 


58 


274 


127 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Thanjavur 


117 

671 
228 


Km . 0 /000 – 16 / 140 on National National Highway - 45A 
Highway -45A ;Km , 57 /780 – 119 / 500 on National Highway -66 
National Highway - 45 A Extn .;Km . 0 / 000 National Highway -68 
- 155 / 231 on National Highway - 66 ; National Highway -205 
Km . 73 /800 - 134 /200 on National Total 
Highway -68 ; and Km . 0/ 000 - 81/500 on 
National Highway - 205 
Km . 100 / 000 – 121 /000 on National National Highway 45B 
Highway- 45B ;Km . 0 /000 - 119/000 on National Highway - 49 
National Highway -49 Extn .; Km . 0 / 000 National Highway- 209 
|- 76 / 200 on National Highway- 209 ; and National Highway - 220 
Km , 76 / 300 - 133 / 750 on National Total 
Highway - 220 
Km . 139 / 500 - 194 /000 on National National Highway - 4SA 
Highway -45 A Extn ; Km . 0 /000 – National Highway -67 
116 /600 on National Highway -67 ; and National Highway- 210 
Km . 8 /000 -75 /200 on National Highway- Total 
210 
Km . 0 /000 – 100 / 000 on National National Highway - 45B 
Highway- 45 B ;Xm . 116 /600 – 166 /400 National Highway-67 
on National Highway -67 ; and Km . 0 / 0 National Highway - 210 
8 / 00 on National Highway- 210 

Total 
Km . 0 /000 - 188 /000 on National Highway National Highway 49 
49; and Km . 75 /200 – 177 / 400 on National Highway- 210 
National Highway -210 

Total 
Km , 166 /400 – 218 / 200 on National National Highway-67 
Highway -67 ; and Km . 0 /000 – 73 /800 on National Highway -68 
National Highway -68 

Total 
| Km . 218 / 200 - 357 / 400 on National National Highway -67 
Highway -67 Extn .; and Km . 76 / 200 - National Highway - 209 
265 /800 on National Highway- 209 . Totall 
Km . 155 / 231 – 214 / 200 on National National Highway - 66 
Highway-66; Km . 0 /000 – 19/000 on National Highway- 207 
National Highway- 207 ; and Km . 0 / 000 – National Highway - 219 
19 /000 on National Highway - 219 

Total 


100 


128 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division , Trichy 


157 


18B 
102 
290 


52 


129 Executive Engineer , Public Works 

Department National Highway 

Divisian Rampad 
130 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 

Division Salem 
131 Executive Engineer , Public Works 

Department Nadonal Highway 

Division Coimbatore 
132 Executive Engineer , Public Works 

Department National Highway 
Division , Dharmapuri 


126 
139 
189 
328 


133 Executive Engineer, Public Works 

Department National Highway 
Division Tirunelvell 


Km , 599 /000 -655 / 000 on National 
Highway -47 (kk ) ; and Km . 81/600 - 
231/00.0 on National Hlahwav - 208 


National Highway - 47 
National Highway - 208 
Total 


56 
149 
205 
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2 


51 


143 


Km . 0 / 000 – 51 /000 an National National Highway -7A 
Highway -7A ; and Km . 121/000 -264 /000 National Highway - 45B 
lon National Highway 450 

Total 
Km . 113 - 133.40 on National Highway - National Highway -4 Total 


I 


134 Executive Engineer , Public Works 

Department National Highway 

Division Tuticorin 
135 Executive Engineer, National 

IHighway Division , Vellore 

State of Uttar Pradesh 
136 Executive Engineer, National 

Highway Division - I, Agra 


Km . 2 / 000 - 8 /000 on National Highway - National Highway - 3 
3 ,Krn . 0 / 165 – 42 / 525 on National National Highway -11 
Highway - 11and Km .0 -79 / 0 of National National Highway -93 
Hiahwav -93 _ 

Total 
Km . 15 /065 – 140 /265 on National National Highway - 7 
Highway - 7 and Km . 211 /200 - 302/ 478 National Highway-75 Ext. 
on National Highway- 75 (Extn .) 

Total 


128 


125 


137 Executive Engineer , National 

Highway Division Public Works 
Department , Mirzapur 


91 


138 Executive Engineer, National 

Highway Division Public Works 
Department , Ghazipur 


127 
209 
56 


0 


139 Executive Engineer, National 

Highway Division , Ghaziabad 


11 


181 


140 Executive Engineer, National 

Highway Division Public Works 
Department , Moradabad 


Km . 0 /0 – 127 /400 on National Highway - National Highway - 19 
19 , Km - 2 / 225 - 211/ 320 on National National Highway - 29 
Highway - 29 and Km .0 - 56 / 200 on National Highway -97 
National Highwav _ 97 _ 

Total 
Km . 8 / 000 - 27 /600 on National Highway - National Highway - 24 
24 ; Km . 48 /750 - 93 / 000 on National National Highway - 58 
Highway -24 ,Km . 17 /650 - 48 / 00 on National Highway- 91 
National Highway -58 , KM 23 /800 - National Highway -58 . . 
100 / 000n National Highway - 91 and Total 
Km .0 /0 - 11/ 300 on National Highway 
SOA 
|Km . 93 /000 – 186 / 000 on National National Highway - 24 
Highway - 24 , Km 1 /400 -44 / 0 on National National Highway - 87 
Highway - 87 and km 80 /0 - 234 /00 on National Highway - 93 Total 
National Highway _ 92 
Km . 271 /000 - 499 /000 on National National Highway - 24 
Highway- 24 

Total 
Km 75 /500 - 80 / 200 on National National Highway- 25 
Highway- 25 , Km 7 /450 - 130 / 150 and National Highway - 86 
Km . 0 /0 - 2270 on National Highway -86 National Highway- 91 Total 
and Km . 400 / 0 - 432 /200 on National 
Highway - 91 . 

National Highway - 76 
Km 1 / 900 -81/ 276 and 89 /600 -383 /60 on National Highway - 2 (SB ) 
National Highway- 76 and Km .80 /0 Total 
255 /400 on National Highway- 25 ( SB ) 


154 
20 
228 
228 


141 Executive Engineer, National 

Highway Division No 2 , Lucknow 
142 Executive Engineer National 

Highway, BCD Kanpur 


145 


32 


181 


143 Executive Engineer , National 

Highway Division Jhansi 


373 
175 


548 


112 


144 Superintendent of Works , Ty . 

DCU (National Highway )Public Works 
DepartmentLucknow 


11 


11 . 38 
134 . 38 

165 


145 Supot of works Ty . DCU (National 

Highway) Public Works 
DepartmentSultanpur 


153 


Km . 3 / 300 - 115 /000 on National National Highway - 56 
Highway -56 , km 0 /00 - 10 /794 on National Highway- 24A 
National Highway -24A and km 0/ 0 National Highway- 25 
11 . 380 on National Highway - 25 

Total 
Km . 115 .000 - 280 / 000 on National National Highway -56 
Highway - 56 Km . 0 /0 - 153 /795 on National Highway - 96 
National Highway- 96 and km .0 / 000 National Highway - 27 
|- 45 /627 on National Highway -27 Total 
KM . 48 / 000 – 152 / 000 on National National Highway- 58 
Highway - 58 ; and Km . 22 / 000 - 70 /890 - National Highway - 73 
on National Highway-73 and 0 /00 -33 /00 National Highway -72A 
on National Highway -72A 

Total 
Km 186 / 0 - 271/ 0 on National Highway - National Highway - 24 
24 and Km . 264 / 000 - 342 / 00 on National Highway - 74 
National Highway - 74 

Totall 
National Highway - 91 
National Highway - 92 
Totall 


46 
364 
104 
49 


146 Executive Engineer , National 

Highway Division , Meerut 


33 


186 


147 Executive Engineer, National 

Highway Division , Bareilly 


781 


163 
300 


148 Executive Engineer, National 

Highway Division - 2 Aligarh 


731 


373 


225607/05-5 


State of Uttrachat 
149 Executive Engineer , National 

Highway Division , Roorkee 


Km . 152 - 228 on National Highway 
58 ;Km , 0 - 22 on National Highway 
- 73 ;Km . 104 / 00 - 197 /00 on National 
Highway 72 ; Km . 33 / 00 - 40 /45 on 
National Highway-72A ; and Km . 0 - 30 
lon National Hlohway - 74 


National Highway - 58 
National Highway - 73 
National Highway - 72 
National Highway - 72A 
National Highway-74 
Total 


228 .45 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3( 11)] 


150 Executive Engineer, National 

Highway Division , Kashipur 


Km 30 -264 on National Highway -74 ; and National Highway - 74 
Km . 44- 123/00 on National Highway-87 National Highway- 87 Total 


234 


79 
313 


Km . 122 - 217 /00 on National Highway 
94 


National Highway-94 Total 


95 


151 Executive Engineer, National 

I Highway Division , Uttrakashi 

State of West Bengal 
152 Executive Engineer , National 

Highway Division - Ili , Durgapur 


153 Executive Engineer , National 

Highway Division - IV , Kolkata 


Km . 70 / 524 -- 134 / 413 on National National Highway - 32 
Highway -32 ; and km , 181 /475 - National Highway - 60 
280400 on National Highway -60 

Total 
Km . 132 /00 - 183 / 600 on National National Highway - 6 
Highway -6 ,Km . 119 /275 - 181 /475 on National Highway - 60 
National Highway -60 ,Km , 0 / 00 - 59 /400 National Highway - 35 
on National Highway - 35 ; and Km . 14 / 00 National Highway - 34 
- 48 / 00 on National Highway - 34 

Total 


206 


192 


213 


11 


21 


BR 
182 


292 


210 
210 


154 Executive Engineer, National Km , 48 / 00 - 240 /00 on National National Highway - 34 
Highway Division - VI, Krishnanagar, Highway- 34 

Total 
NODIA 
155 Executive Engineer , National Km . 240 / 00 - 452 / 70 on National National Highway - 34 
Highway Division - VII , Maldah Highway - 34 , 11 Km . on National Highway National Highway - 80 

80 ; 55 km on National Highway -81 and Nationa ! Highway - 8 ! 
|km . 444 .8D - 447 . 20 on National Highway National Highway -31 

Total 
156 Executive Engineer, National Km . 634 / 00 - 816 /00 on National National Highway - 31 
Highway Division - IX , Siliguri 

Highway - 31 ;Km . 0 / 00 - 32 75 on National Highway - 310 
National Highway 31- C ; and Km . 0 /00 - National Highway -55 
177 /00 on National Highway -55 _ 

Total 
Regional Offices of Ministry of Shipping , Road Transport and Highways (Department of Road Transport and 
Highways ) 
157 Regional Officer ( Jaipur) , Ministry of 

|Km . 11 /3 - 221/ 0 on National Highway - Nagonal Highway - 8 
Shipping, Road Transport and 8 ; Km . 273 / 5 of National Highway - 8 

Total 
Tota 

and 
Highways (Department of Road connecting (Delhi- Jaipur Road ) near 

National Highways 8 and 
Transport and Highways ) Jatawali and Km . 246 of National 

11 
Highway- 11 (Jaipur- Sikar Road ) at 
Harmara (Jaipur Bypass Phase - I) 
Km . 273 /5 – 363/885 on National National Highway - 8 
Highway -8 ; connecting Km . 221 /0 of National Highway - 79 A 
National Highway - 8 ( Delhi- Jaipur Road ) National 

79 Total 
at Chandwaji and Km . 246 of National and National Highways 8 
Highway - 11 (Jaipur- Sikar Road ) at and 11 
Ilarmara (Jaipur bypass Phase II) ; Km . 
0 /0 - 36 / 00 on National Highway 79A ; 
and Km . 15 /00 – 120 /00 on National 
Highway- 79, 
Km . 120 /0 - 183- 0 on National Highway National Highway - 79 
|- 79 ; and Km . 113/8 - 220 on National National Highway - 76 Total 
Highwav - 76 
Km . 278 -495 on National Highway - 8 National Highway - 8 

Total 
Km . 340 / 00 - 458 /50 on National National Highway - 14 
Highway - 14 ;Km . 138 / 80 - 281 / 30 on National Highway - 15 
National Highway- 15; and Km . 306 /0 - National Highway - 8A 
254 /00 on National Highway -8A 

Total 


100 


36 


105 
241 


107 
170 
217 
217 
119 
142 
52 


313 


Km . 254 /00 – 182 /60 on National 
Highway -8A ; and Km . 216 - 2 /0 on 
National Highway -RB 
km , 495 / 0 - 509 / 7 and Km . 0 / 0 - 13 / 2 
on National Highway - 8 ; Km 130 / 0 - 502 
of National Highway -8 and Km . 308 - 
362 / 16 on National Highway- 8A 


National Highway - 8A 
National Highway - BB 
Total 
National Highway - 8 
National Highway -8A 
Total 


214 
285 
400 


158 Regional Officer (Gandhi Nagar), 

Ministry of Shipping,Road Transport 
and Highways (Department of Road 
Transport and Highways ) 


54 


454 


Km . 0 - 93 / 3 of NE – 1 


NE - 1 


Total 


93 . 3 
93 . 3 
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ivity 


Toad 


144 


107 ) 


159 Regional Omor (Mumbal), Ministry of Km . 26730 - 139/540 on National National Highway - 4 

Shipping, Road Transport and Highway 4 , Km . 0 / 0 to 34 /25 ; (Westerly Bypass Total 
Highways (Department of Road bypass to Pune city ), Km . 0 / 00 - 10 / 070 

93 
Transport and Highways ) ( starting from Km . 825 /000 at National 

522 + Port 
Highway 4 to Km . 30 of Westerty by 

connect 
pass ); and Km . 592 -834 on National 
Highway 4 and port connectivity projects 

stretches 
: National Highway4B The Highway 
starting from its junction with Jawahar 
Nehru Port Trust, Durg Bypass on 
National Highway -6 and km 0 /0 to 17 /0 

of Amaravati bypass 
160 Regional Officer ( Bangtore ), Ministry Km . 592 – 340 on National Highway 4 National Highway - 4 L 252 
of Shipping , Road Transport and 

Total 

2521 
|Highways (Department of Road Km . 340 - 10 on National Highway 4 National Highway - 4 

330 
Transport and Highways ) 

32:0 
Km .743 .9 - 745 on National Highway - 13 , National Highway - 13 

1 . 10 
km . 358 - 375 .3 on National Highway - 17 National Highway - 17 

17 . 3 
and km . 328 - 345 .00 on National National Highway 48 

17 
Hiphway - 48 

Total 

35 . A 
161 Regional Officer (Chemnal) , Ministry of km . 463 - 556 and km 8 - 94 / 00 on National Highway - 1 

179 
Shipping, Road Transport and National Highway - ) , Km . 0 / 00 - 144 / 00 National Highway - 46 
|Highways ( Department of Road on National Klobway 46 

Total 

322 
Transport and Highways ) 

Km . 0 / 00 - 107 /00 on National Highway - National Highway - 4 
4 ; Km . 28 / 00 - 121 /00 on National National Highway - 45 

93 
Highway 45 ; and Km . 0 /00 - 19 on Total 

200 + 
National Highway 45 and National 
Highway 4 ( Chennai Bypass Phase I ) and 
Nandigama - Vijaywada on National 
Mint 
Km . 11-335 on National Highway -5 National Highway 4 

324 
Total 

22 
94 /000 - 436 / 200 on National Highway - National Highway - 7 

342 
7 ; and Km . 0/000 – 358 .75 on National National Highway - 47 

359 
Highway 42 

Total 
Kin . 0 / 000 - 232 /000 on National National Highway- 7 Total 232 

Hlohwav - 7 
162 Regional Officer (Hydrabad ), Ministry Km . 355-434 /5 on National Highway-5 , National Highway- 5 

378 
lor Shipping, Road Transport and 3 /400 -300 on National Highway- 5 , Total 

378 + 
Highways (Department of Road Km799 + 998 /58 on National Highway -5 
Transport and Highways) 

and km 1022 + 494 /433 on National 
Hinwaves 
Km . 300 - 397 ; and Km . 0 / 0 - 233 on National Highway - 5 

330 
National Highway -5 

Total 

330 
Km . 0 / 000 - 474 / 000 (Nagpur • National Highway - 7 

937 
Hyderabad Section ); and Km . 0 /000 - Total 
463/ 600 on National Highway 

1714vderabad Bangalore. Sertion ) 
163 Regional Officer (Bhubaneshwar ), Km . 233 - 418 , andkm . 0 - 199 / 14 on National Highway - 5 
Ministry of Shipping, Road Transport National Highway- 5 

Total 
and Highways ( Department of Road 
Transport and Highways ) 


222 


937 


184 


115 
119 
52. 7 
286 . 7 


Regional Officer (Kolkata ), Ministry of Km . 17 /600 , 132/ 450 on National National Highway - 6 
Shipping, Road Transport and Highway - 6 , National Highway - 41 National Highway 60 
Mighways ( Department of Road Connectivity Haldia Port on one end and PC 
Transport and Highways ) 

Kolaghat on National Highway - 6 on other Total 
end length - 52 7 km .and Km .0 / 0 - 119 / 275 ) 
on National Highway -60 
Km . 398 /750 - 672 on National Highway- National Highway - 2 Totall 


Km . 255 / 00 - 105 /00 on National National Highway - 31C 
Highway- 31C ; and Km . 634 /00 - 444 /80 National Highway- 31 Total 
and 447 / 20 - 410 on National Highway 
31 


2731 
273 
150 
222 
372 


225 Gifog - 6 
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165 


2 
Regional Officer (Lucknow ), Ministry 
of Shipping, Road Transport and 
Highways ( Department of Road 
Transport and Highways) 


Natonal Highway- 2 
National 
Total 
National Highway 2 Total 


3 
Km .8 . 3 - 199 .6 on National Highway - 2 
land 18 .3 Long Moradabad Bypass on 
National Highway -24 in UP 
Km . 199. 6 - 491/ 792 on National 
Highway -2 
Km . 8 / 264- 319 on National Highway - 2 
Lucknow bypass on National Highway . 
25 , 28 and 56 ; and Km . 11 /38 – 75/ 50 
on National Highway- 25 


191. 31 

18 . 3 
200 . 6 

292 
2921 
3111 

64 
375 + By 

pass 


National Highway - 2 
National Highway - 25 
Total 


36 


28 


Km . 360 /570 - 0 /0 on National Highway- National Highway . 28 

Total 
166 Regional Officer (Patna), Ministry of Km .0 - 398 /750 on National Highway-2 National Highway 2 Total 

Shipping , Road Transport and 
Highways ( Department of Road Km . 310 /0 -0 /00 on National Highway -57 ; Nadonal Highway - 57 
Transport and Highways ) 

andkm . 520 /0 -360 /570 on National National Highway - 28 
Highway - 28 

Total 
167 Regional Officer (Guwahati ), Ministry Km . 309 /00 - 0 /00 ; National Highway National Highway - 54 

of Shipping, Road Transport and 54;Km . 38 . 00 - 0 / 00 on National National Highway - 36 
Highways (Department of Road Highway - 36 ;Km . 274 /00 - 146 /00 on National Highway- 37 
Transport and Highways ) 

National Highway - 37 ; and Km . 1126 / 00 National Highway - 31 
- 963/ 0 on National Highway -31 

Total 


289 
399 
299 
310 
160 
470 
309 

38 
128 


- 163 


638 


255 


504 


168 Regional Officer (Bhopal), Ministry of Km . 255 / 0 - 0 /00 on National Highway 

Shipping , Road Transport and 25 ; Km . 0 /00 - 113 /826 and Km . 220 - 
|Highways (Department of Road 610 on National Highway -76 and Km . 
Transport and Highways ) 

340 – 246 /8 on National Highway - 14 


National Highway - 25 
National Highway : 76 
National Highway - 14 
Total 


405 


328 


Km . 0 - 103 on National Highway - 3; Km . o National Highway - 3 
- 103 on National Highway -75 ; Km 0 - National Highway - 75 
405 on National Highway - 26 ; and Km . National Highway - 26 
400 / 544 - 729 /050 on National Highway - National Highway -7 

Total 
169 Regional Officer (Chandigart ), Jammu to Pathankot (km 112 to km 0 ) National Highway- 1A 
Ministry of Shipping, Road Transport on National Hiahway - iA 

Total 
and Highways (Department of Road 

Km . 4 , 23 - 110 on National Highway - 1A , National Highway - 1A 
Transport and Highways ) 

Jallandhar Bypass Km . 37217 - 387 . 1 National Highway - 1 
and from Km . 456 to Wagah Border on Total 
National Highway . I 
Km . 8 .2 - 372 on National Highway -1 National Highway- 1 Total 


1121 
112 
106 

50 
156 


36A 
3641 


BORDER ROADS ORGANISATION 


193 


193 


170 Officer Commanding 53 Road Km .4 .49 - 290 .75 on National Highway- National Highway - 1A 

Constrcution Company (General 1A , Km . 7 .00 - 101. 00 on National Total 
Reserve Engineer Force ) Clo 56 Army |Highway 1A ( Srinagar -Baramulla - Urt ) 

Post Office 
171 Officer Commanding 118 Road | Km . 0 .00 – 110 .00 (Balote Kishtwar ) and National Highway . 18 

Constrcution Company (General Km . 0 /0 to 83/ 0(Kishtwar -Sinthanpass ) Total 
Reserve Engineer Force ) C / o 56Army on National Highway 1B 

Past Office 
172 Officer Commanding 69 Road Km .0 .00 - 15.00 on National Highway 1C National Highway - 1C 
Constrcution Company (General 

Total 
Reserve Engineer Force )C / 056Army 

Ipost . Office 
173 |Officer Commanding 108Road Km . 199 . 00 - 492 .00 on National National Highway - 16 
Iconstrcution Company (General Highway 16 

Total 
Reserve Engineer Force ) 
174 Commander 759 Border Road Varna Junction to Sada Junction Km . National Highway - 178 

Integration Task Force (General 22. 00 - 38 .00 on National Highway 17B Total 
Reserve Engineer Force ) PB . No . 1 

Jeast SADA . Goa 
175 Officer Commanding 68 Road Km . 335 , 00 - 424 . 00 on National National Highway - 22 
Constrcution Company (General Highway 22 

Total 
Reserve Engineer Force ) C / o 56Army 

Post Office 
176 Officer Commanding 87 Road Km . 0 . 00 - 92 .6 on National Highway 31A National Highway- 31A 
Constrcution Company (General 

Total 
Reserve Engineer Force ) C/ o 99 Army 
Post Office 


293 


92 . 6 
92 . 6 
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1291 


196 


23 


219 


130 
130 


177 Officer Commanding 89 Road Km . 106 .880 - 235 .880 on National National Highway - 39 
Constrcution Company (General Highway 39 

Total 
Reserve Engineer Force )C / O 99 Army 

Post Office 
178 Officer Commanding 97 Road Km .64 .00 - 284 .00 on National Highway National Highway - 44 

Constrcution Company (General 44 and Karimganj-Satar Kandi km . O - National Highway . 151 
Reserve Engineer Force ) C /O 99 Army 14. 065 on National Highway - 151 

Total 
Post Office 
179 Officer Commanding 78 Road Km . 284 .00 – 480. 00 on National National Highway - 44 

Constrution Company (General Highway 44 and Km .0.00 -22 .50 on National Highway -44A 
Reserve Engineer Force ) Clo 99 Army National Highway- 44A 

Total 
Post Office 
180 Officer Commanding 120Road Km . 2 .60 - 133 .00 on National Highway National Highway - 44 Ext. 
Constrcution Company (General 44 Ext. 

Total 
Reserve Engineer Force) C/O 99Army 

Dost Office 
181 Officer Commanding 91 Road Km .0 .00 - 311.00 on National Highway National Highway - 52 
Constrution Company (General 

Total 
Reserve Engineer Force )C /099 Army 

Post Office 
182 Officer Commanding 1443 Bridge Km . 311- 613.50on National Highway 52 National Highway - 52 
Construction Company (General 

Total 
Reserve Engineer Force ) C /O 99 Army 

Post Office 
183 Officer Commanding 1444 Bridge km .613.5 - 875.669 on National Highway National Highway -52 
Construction Company (General 52 

Total 
Reserve Engineer Force )Clo 99 Army 

Post Office 
184 Officer Commanding 1353 Garrision Banderdown - Itanagar Gohpur on National Highway - 52A 

Engineer (General Reserve Engineer National Highway 52A 
Force ) C /O 99 Army Post Office 


311 
311 


52 


302. 5 
302. 5 


262 
262 


288 


38 


326 


185 |Officer Commanding 115 Road Km . 3.22 - 221 . 138 on National Highway National Highway - 53 

Constration Company(General 53 , 0 -44 .82 on National Highway - 53 , National Highway -54 
Reserve Engineer Force ) Clo 99 Ammy km .3 .2 - 28 .46 on National Highway- 53 Total 
Post Office 

land km . 2-40.3 on National Highway-54 
186 OC75Road Constrcution 

km 40.3 - 182.79 on National Highway -54 National Highway-54 
Company (General Reserve Engineer 
Force )C /o 99Army Post Office 


143 ) 


ZAD 


187 Officer Commanding 72 Road Km .3 .00 - 226 . 29 on National Highway National Highway - 54 

Constrcution Company (General 54 , km .0 . 00 - 156 .66 on National Highway National Highway - 54 A 
Reserve Engineer Force ) Clo 99 Army 54 Theriat- Twipang, km .0 -8 . 50 on Total 
Post Office 

National Highway -54 A 


301 


76 


3 


188 |Officer Commanding 71 Road Km . 0 .00 - 27 . 38 on National Highway National Highway - 548 
Constration Company (General 54B 

Total 
Reserve Engineer Force ) Clo 99 Army 

Passt nice 
189|omcer Commanding 66 Road Rishikesh - loshimath mannkm . 24 . 00 - National Highway - 58 

constration Company (General 277 .0 on National Highway 58 and National Highway - 109 
Reserve Engineer Force c / o 56 Army Km . 0 .00 - 48 .00 on National Highway 58 Total 
Post Office 

land Km . 0 . 00 - 76 . 00 on National 

Alohway 109 
190 Officer Commanding 64 Road Ducthinai – Nangwal - Bibra Km .0 .00 - National Highway - 62 Total 

Constration Company ( General 91.00 on National Highway 62 
Reserve Engineer Force )C /o 99 Army 

Ipastaiga 
191 | Officer Commanding 1442 Bridge TKm .0 .00- Km .122. 00 on National National Highway - 94 

Iconstruction Company(General Highway 94 and km 122. 00 - 244 .60 on National Highway- 108 


- 


- 


122 


123 
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Total 


245 


1 

2 
Reserve Engineer Force ) C /O 99 Army National Highway- 108 

Post Office 
192 |Officer Commanding 84 Road Km . 3 .00 - 302 .88 on National Highway 

Constrcution Company ( General 150 
Reserve Engineer Force ) C / O 99 Army 
Post Office 


National Highway - 150 
Total 


300 
300 


This notification shall come in into force on the date on which the control of National 
Highways (Land and Traffic ) Act, 2002 ( 13 of 2003 ) shall come into force . 


(NO . NH - 11014 /7 / 2003 - P & M ) 
DHANENDRA KUMAR , Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


